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ADVANCED MICRO 
DEVICES 
PRODUCTS 
PRICE LIST 


Export or re-export of devices supplied by Advanced Micro Devices is regulated by 
either the U.S. Department of Commerce or the U.S. Department of State. 


ORDERING INFORMATION 


All Advanced Micro Devices’ products listed are stocked locally and distributed nationally by authorized distributors. See back of 
this book for the location nearest you. Please consult them for the latest price revisions. For direct factory orders, please contact 
your local AMD Sales Office, also listed in the back of this book, or call Advanced Micro Devices, 901 Thompson Place, P.O. Box 
3453, Sunnyvale, California 94088, (408) 732-2400, TWX: 910-339-9280, TELEX: 17-0603, FAX: 408-982-6161, 408-982-6162. 


MINIMUM ORDER (PER ORDERING PART NUMBER) 


STANDARD PRODUCT (AMD standard processing flow) 
$250 per request date 


COMMERCIAL SCD 
$500 per request date 


MILITARY PROCESSING AGREEMENT (Customer Part Marking) 
$400 and 25 pcs. per request date 


MILITARY SCD 
$1000 or 100 pcs. per request date 
(whichever is greater) 


Military/Aerospace Standard Lot Charges* 


Source Inspection 


Ship Bench (Paper Review Only) $ 250.00 
Pre-Cap Visual (Sample) $5000.00 
Final Electrical (Sample) $1000.00 
Group A Electrical (Sample) $1000.00 


*Charges Are Per Device Per Customer Request Line Item 


For the Advanced Micro Devices’ pin-for-pin and electrically equivalent circuits, marking identical to the original manufacturer’s is 
available. 


FEDERAL SUPPLY CODE NUMBER: 34335 


NOTES 
STATUS: C Change TEMPERATURE M. Military (—55 to + 125°C) 
N New Product RANGE: C Commercial (0 to 75°C, 0 to 70°C) 
D Price Decrease N Industrial (—25 to +85°C) 
| Price Increase | Industrial (—40 to +85°C) 
L Limited Military (—55 to >85°C but <125°C) 
E Extended Commercial (—55 to +125°C) 


Bipolar Custom Products 
Bipolar PROM to become HPP (Commercial) and MHP (Military) 

Bipolar RAM to include MBM (Military) 

Communications Products Division 

Fixed Instruction Processors 

Field Programmable Logic to become PAL (Commercial) and MPL (Military) 
Interface and Logic Products 

Microprogrammable Instruction Set Processor 
Non Volatile Memory Division 

Perpheral Products 

Random Access Memory to include MRM (Military) 


CER DIP 
METAL CAN 
MOLD DIP 
SIDE BRAZE 
CER DIP 
METAL CAN 
CER DIP 
CER-PACK 
MOLD DIP 
CER DIP 
CER LCC 
CER-PACK 
MOLD DIP 
SIDE BRAZE 
CER DIP 
CER LCC 
CER-PACK 
CER-PACK-B 
MOLD DIP 
SIDE BRAZE 
CER DIP 
CER LCC 
CER-PACK 
CER-PACK-L 
MOLD DIP 
PLA LCC 
CER DIP 
CER-PACK 
MOLD DIP 
SIDE BRAZE 
C.D. VIEW 
CER DIP 
CER-PACK 
CER-PACK-S 
MOLD DIP 
SIDE BRAZE 


TUBE AND BOX QUANTITIES BY PACKAGE* 


300 BAG) 
50 


37 
35 
300 (BAG) 


Tube Box Tube Box 
Package Quantity Quantity Package Quantity Quantity 


C.D. VIEW 
CER DIP 
CER LCC 
CER-LCC-R 
CER-PACK 
MOLD DIP 
PLA LCC 
SIDE BRAZE 
CER LCC 
LCC/VIEW 
C.D. VIEW 
CER DIP 
MOLD DIP 
S.D. VIEW 
SIDE BRAZE 
CER-PACK 
CER LCC 
PLA LCC 
CER-PACK 
MOLD DIP © 
SIDE BRAZE 
SIDE BRAZE 
CER LCC 
MOLD DIP 
PLA LCC 
TOP BRAZE 
CER-PACK 
MOLD DIP 
TOP BRAZE 
CER LCC 
CER PGA 
PLA LCC 
CER PGA 
CER PGA 
CER PGA 


* AMD ENCOURAGES, BUT DOES NOT REQUIRE, ORDERING AND SHIPPING IN FULL TUBE QUANTITIES. 
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New Products 


AM27LS02DC 
AM27LS02DCB 
AM27LS02PC 
AM27LS02PCB 


AM27C512-250/BUA 
AM27C512-250/BXA 
AM27C512-300/BUA 
AM27C512-300/BXA 


AM29C111-1GC 
AM29C111-1JC 


Price Decreases 


AMPAL16R4/BRA 
AMPAL16R4/B2A 
8103604RX 
81036042X 
AMPAL16R4A/BRA 
AMPAL16R4A/BSA 
AMPAL16R4A/B2A 
81036 10RX 
8103610SX 

81036 102X 
AMPAL16R4L/BRA 
AMPAL16R4L/BSA 
AMPAL16R4L/B2A 
8103614RX 

81036 14SX 
81036142Xx 
AMPAL16R6/BRA 
AMPAL16R6/B2A 
8103603RX 
81036032X 
AMPAL16R6A/BRA 
AMPAL16R6A/BSA 


-AMPAL16R6A/B2A 


8103609RX 
8103609SX 
81036092X 
AMPAL16R6L/BRA 
AMPAL16R6L/BSA 
AMPAL16R6L/B2A 
8103613RX 
8103613SX 

81036 132X 
AMPAL16L8/BRA 
AMPAL16L8/B2A 
810360 1RX 

810360 12X 
AMPAL16L8A/BRA 
AMPAL16L8A/BSA 
AMPAL16L8A/B2A 
8103607RX 
8103607SX 


AM29C116-2PC 
AM29LPL141DCB 
AM29LPL141JC 
AM29LPL141PC 
AM29PL141LC 
AM29PL141PC 
AM29LPL142DC 
AM29LPL142DCB 
AM29LPL142PC 
AM29PL142DC 
AM29PL142DCB 
AM2952AJC 


81036072X 
AMPAL16L8L/BRA 
AMPAL16L8L/BSA 
AMPAL16L8L/B2A 
8103611RX 
8103611SX 
81036112X 
AMPAL16R8/BRA 
AMPAL16R8/B2A 
8103602RX 
81036022X 
AMPAL16R8A/BRA 
AMPAL16R8A/BSA 
AMPAL16R8A/B2A 
8103608RX 
8103608SX 
81036082X 
AMPAL16R8L/BRA 
AMPAL16R8L/BSA 
AMPAL16R8L/B2A 
8103612RX 
8103612SX 
81036122X 
AM2168-70/BUA 
AMPAL22V 10DC 
AMPAL22V 10PC 
AMPAL22V 10ADC 
AMPAL22V 10APC 
AMPAL23S8-20DC 
AMPAL23S8-20PC 
AMPAL23S8-25DC 
AMPAL23S8-25PC 
AM27LS02FCB 
AM27S02/BFA 
AM27S02/B2A 
AM27S02ADC 
AM27S02ADCB 
AM27S02APC 
AM27S02APCB 
AM27LS03DC 
AM27LS03DCB 


Product Summary 


AM29C983JC 
AM6012XM 
AM6070XC 
AM6070XM 
AM6072XC 
AM6072XM 
AM6080XM 
AM6148XC 
AM6148XM 
AM6685XM 
AM6687XM 
AM685JL 


AM27LS03PC 
AM27LS03PCB 
AM27S03/BFA 
AM27S03/B2A 
AM27S03ADC 
AM27S03ADCB 
AM27S03APC 
AM27S03APCB 
AM27LS07DC 
AM27LS07DCB 
AM27LS07PC 
AM27LS07PCB 
AM27S07/BEA 
AM27S07/B2A 
AM27S07DC 
AM27S07DCB 
AM27S07PC 
AM27S07PCB 
AM27S07APC 
AM27S07APCB 
AM27C1024-205DC 
AM27C1024-250DC 
AM27C 1024-300DC 
AM27C1024-305DC 
AM27C1024-455DC 
AM27C1024DC 
AM27S13PC 
AM27S13APC 
AM27S181DC 
AM27S181PC 
AM27S181APC 
AM27S185DC 
AM27S185PC 
AM27S 185ADC 
AM27S185APC 
AM27S19DC 
AM27S19PC 
AM27S19APC 
AM27S191/BJA 
AM27S191/BUA 
AM27S191/B3A 
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AM685LE 
AM685LL 
AM685LMB 
AM686JC 
AM686LC 
AM686LE 
AM687AJL 
AM687JL 
AM687LE 
AM687LL 
AM687LMB 
AM687ALE 


AM27S191DC 
AM27S191PC 
AM27S191A/BJA 
AM27S191A/BUA 
AM27S191A/B3A 
AM27S191ADC 
AM27S191APC 
AM27S21DC 
AM27S21PC 
AM27S21APC 
AM27S281DC 
AM27S281PC 
AM27S281APC 
AM27S29/BRA 
AM27S29/B2A 
AM27S29PC 
5962-8769001RX 
5962-87690012X 
AM27S29A/B2A 
AM27S29APC 
5962-87690022X 
AM27S291/BLA 
AM27S291DC 
AM27S291PC 
AM27S291A/BLA 
AM27S291ADC 
AM27S291APC 
AM27S33DC 
AM27S41/BRA 
AM27S41DC 
AM27S41PC 
AM27S41A/BRA 
AM27S841ADC 
AM27S41APC 
AM27S43/BJA 
AM27S43/BUA 
AM27S843/B3A 
AM27S43DC 
AM27S43PC 
AM27S43A/BJA 
AM27S43A/BUA 


AM687ALL 
AM687ALMB 
AM687AXL 
AM7911J3C 
AM79C30AJC 
AM79C31ADC 
AM79C31APC 
AM79C312ADC 
ID8751H 
AM95C85-12JC 
AM95C85JC 


AM27S43A/B3A 
AM27S43ADC 
AM27S43APC 
AM27S45/BUA 
AM27S$45/B3A 
9962-855270 1XX 
AM27S45A/BLA 
AM27S45A/BUA 
AM27S45A/B3A 
9962-8552702LX 
5962-8552702XX 
AM27S47/BUA 
AM27S47/B3A 
9962-8552703XX 
9962-85527033X 
AM27S47A/BLA 
AM27S47A/BUA 
AM27S47A/B3A 
9962-8552704LX 
9962-8552704XX 
9962-85527043X 
AM27S49DC 
AM27S49A-45DC 
AM27S49ADC 
AM27S51DC 
AM27S51ADC 
AM29C01DC 
AM29C01DCB 
AM29C01JC 
AM29C01JCB 
AM29C01PC 
AM29C01PCB 
AM2903ADC 
AM2909ADC 
AM2909ADCB 
AM2909APC 
AM2909APCB 
AM29C 10ADC 
AM29C 10ADCB 
AM29C 10AJC 
AM29C 10AJCB 


Product Summary (Cont.) 


Price Decreases (cont.) 


AM29C 10APC 
AM29C 10APCB 
AM2911ADC 
AM2911ADCB 
AM2911APC 
AM2911APCB | 
AM29C116-1DC 
AM29C116-1JC 
AM29C116-1PC 
AM29C116/BUA 
AM29C116DC 
AM29C116JC 
AM29C116LC 


Obsolete Products 


AM 100474-10DC 
AM 100474-10DCB 
AM 100480-10DC 
AM100480-10DCB 
AM 10474-10DC 
AM 10474-10DCB 
AM 10480-10DC 
AM 10480-10DCB 
AM25LS2535DE 
AM25LS2535LMB 
AM25LS2535XM 
AM27S02-50/B2A 
AM27S02-25DC 
AM27S02-25DCB 
AM27S02-25PC 
AM27S02-25PCB 
AM27S02-35DC 


AM27S02-35DCB 


Price Increases 


LD198 
LF198/BGC 
LF198H 
AM2167-45DC 
AM2167-55DC 
AM2167-70DC 
AM2168-45DC 
AM2168-55DC 
AM2168-70DC 
AM2169-50DC 
AM2169-70DC 
AM25LS2513/BSA 
5962-8754201SX 
AM26LS34SCTR 
AM27LS02/BFA 
AM27LS02/B2A 
AM27S02DC 
AM27S02DCB 
AM27S02FC 
AM27S02PG 
AM27S02PCB 
AM27S02A/BEA 
AM27S02A/BFA 
AM27S02A/B2A 
AM27LS03/BFA 
AM27LS03/B2A 
AM27S03DC 
AM27S03DCB 


AM29C116PC 
AM29705APC 
AM3101-1/BEA 
AM3101-1/BFA 
AM3101-1/B2A 
AM6070ADE 
AM6070ADMB 
AM6070DC 
AM6070DCB 
AM6070DE 
AM6070DMB 
AM6072DE 
AM6072DMB 


AM27S02-35PC 
AM27S02-35PCB 
AM27S02-50/BEA 
AM27S02-50/BFA 
AM27LS02-55DC 
AM27LS02-55DCB 
AM27LS02-55PC 
AM27LS02-55PCB 
AM27LS02-65/BEA 
AM27LS02-65/BFA 
AM27LS02-65/B2A 
AM27S03-25DC 
AM27S03-25DCB 
AM27S03-25PC 
AM27S03-25PCB 
AM27S03-35DC 
AM27S03-35DCB 
AM27S03-35PC 


AM27S03LC 
AM27S03PC 
AM27S03PCB 
AM27LS07/BFA 
AM27LS07/B2A 
AM27S07/BFA 
AM27S07ADC 
AM27S07ADCB 
AM29434GC 
AM2947/B2A 
9962-86723012X 
AM29510DC 
AM29510DCB 
AM29L510DC 
AM29L510DCB 
AM29L5 10JC 
AM29L510PC 
AM29516DC 
AM29516DCB 
AM29516ADC 
AM29516ADCB 
AM29L516DC 
AM29L516DCB 
AM29L516JC 
AM29L516PC 
AM29L516PCB 
AM29L516ADC 
AM29L516ADCB 


AM6080ADC 
AM6080ADCB 
AM6080ADE 
AM6080ADMB 
AM6080APC 
AM6080DC 
AM6080DCB 
AM6080DE 
AM6080DMB 
AM6080PC 
AM6080XC 
AM6112DC 
AM6112DCB 


AM27S03-35PCB 
AM27S03-50/BEA 
AM27S03-50/BFA 
AM27S03-50/B2A 
AM27LS03-55DC 
AM27LS03-55DCB 
AM27LS03-55PC 
AM27LS03-55PCB 
AM27LS03-65/BEA 
AM27LS03-65/BFA 
AM27LS03-65/B2A 
AM27S07-25DC 
AM27S07-25DCB 
AM27S07-25PC 
AM27S07-25PCB 
AM27S07-35DC 
AM27S07-35DCB 
AM27S07-35PC 


AM29L516APC 
AM29524DC 
AM29524DCB 
AM29540DC 
AM29540DCB 
AM2965LC 
AM2966LC 
LF298H 
LF298HB 
AM29C982JC 
AM29C982PC 
AM3101/BEA 
AM3101/BFA 
AM3101/B2A 
AM3101PC 
AM3101PCB 
AM3101-1DC 
AM3101-1DCB 
AM3101-1PC 
AM3101-1PCB 
LD398 

LF398H 
LF398HB 
LFS98N 
AM6012/BRA 
AM6012DC 
AM6012DCB 
AM6012DE 


Vi 


AM6112DC-10 
AM6112DCB-10 
AM6112XC-10 
AM6148/BLA 
AM6148DC 
AM6148DCB 
AM6148DE 
AM685XM 
AM687A/BEA 
AM687AXM 
AM7901ADC 
AM7901BDC 
AM7905ADC 


AM27S07-35PCB 
AM27S07-50/BEA 
AM27S07-50/BFA 
AM27S07-50/B2A 
AM27LS07-55DC 
AM27LS07-55DCB 
AM27LS07-55PC 
AM27LS07-55PCB 
AM27LS07-65/BEA 
AM27LS07-65/BFA 
AM27LS07-65/B2A 
AM27C1024-200DC 
AM2716DI 
AM2716DIB 
AM29X305DC 
AM29826LC 
AM3101-35DC 
AM3101-35DCB 


AM6012XC 
AM6070ADC 
AM6070ADCB 
AM6072DC 
AM6072DCB 
AM6108DC 
AM6108DCB 
AM6108XC 
AM6685/BEA 
AM6685/BIA 
AM6685DE 
AM6685DL 
AM6685DLB 
AM6685HE 
AM6685HL 
AM6685XL 
AM6687/BEA 
AM6687DE 
AM6687DL 
AM6687DLB 
AM6687XL 
AM685/BEA 
AM685/BIA 
AM685DE 
AM685DL 
AM685DLB 
AM685HE 
AM685HL 


AM79C30APC 
AM79C312APC 
AM7938DC 
AM7950DC 
AM7953DC 
AM7957DC 
ETHNEVAL4 
ETHNEVALS5 
AM99C641-25DC 


AM3101-35PC 
AM3101-35PCB 
AM3101-50/BEA 
AM3101-50/BFA 
AM3101-50/B2A 
LF398NB 
AM6685HLB 
AM685HLB 
AM686HCB 
SN74LS381J 
SN74LS381JB 
SN74LS381N 
IP803IAH 
AM9580A-10LC/10 
AM9580ALC 
AM9590-10LC 


AM685XL 
AM686/BEA 
AM686/BIA 
AM686CN 
AM686CN-1 
AM686DC 
AM686DCB 
AM686DE 
AM686HC 
AM686HE 
AM686LMB 
AM686XC 
AM686XM 
AM687/BEA 
AM687DE 
AM687DL 
AM687DLB 
AM687XL 
AM687XM 
AM687ADE 
AM687ADL 
AM687ADLB 
AM79C12JC 
AM79C12PC 
AM95C60GKS 
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- Important - 


PARTS LISTED IN THE CROSS REFERENCE GUIDE ARE DESIGNATED AS “DIRECT REPLACEMENT” IN AMD PRODUCT NOMENCLATURE SYSTEM. BE AWARE THAT THIS MAY CONTAIN PRODUCTS THAT 
ARE NOT PARAMETRICALLY EQUAL AND MAY REQUIRE SOME ADAPTATION BY THE CUSTOMER TO USE IN HIS SYSTEM. DIRECT REPLACEMENT IS DEFINED AS A “PLUG IN” REPLACEMENT WHERE 
FORM, FIT AND FUNCTION ARE THE SAME AND PARAMETRIC DIFFERENCES ARE SO SMALL THERE SHOULD BE NO SYSTEM DISFUNCTION UPON REPLACEMENT. 


FUNCTIONAL REPLACEMENT IS DEFINED SO THAT THE SAME FUNCTION IN A SYSTEM ARCHITECTURE MAY BE FULFILLED, BUT THE PARAMETRIC OR PIN-OUT DIFFERENCES ARE SIGNIFICANT 
ENOUGH TO PREVENT A “PLUG IN” REPLACEMENT. 


AMD-MMI CROSS REFERENCE 
AMD MMI AMD MMI 


AMPAL16L8/BRA PAL16L8MJ883B AMPAL16R6LLC PAL16R6A-2CL 


AMPAL16L8A/BRA PAL16L8AMJ883B AMPAL16R6LLE PAL16R6A-2ML 
AMPAL16L8ADC PAL16L8ACJ AMPAL16R6LPC PAL16R6A-2CN 
AMPAL 16L8ADE PAL16L8AMJ AMPAL16R6PC PAL16R6CN 
AMPAL16L8ALC PAL1I6L8ACL AMPAL16R8/BRA PAL16R8MJ883B 
AMPAL16L8ALDC PAL16L8B-2CJ AMPAL16R8A/BRA PAL16R8AMJ883B 
AMPAL16L8ALE PAL16L8AML AMPAL16R8ADC PAL16R8ACJ 
AMPAL16L8ALPC - PAL16L8B-2CN AMPAL16R8ADE PAL16R8AMJ 
AMPAL16L8APC PAL16L8ACN AMPAL16R8ALC PAL16R8ACL 


AMPAL16L8B/BRA 
AMPAL16L8B/B2A 


PAL16L8BMJ883B 
PAL16L8BML883B 


AMPAL 16R8ALDC 
AMPAL16R8ALE 


PAL16R8B-2CJ 
PAL16R8AML 


AMPAL16L8BDC PAL16L8BCJ AMPAL16R8ALPC PAL16R8B-2CN 
AMPAL16L8BPC PAL16L8BCN AMPAL16R8APC PAL16R8ACN 
AMPAL16L8DC PAL16L8CJ AMPAL16R8B/BRA PAL 16R8BMJ883B 
AMPAL16L8DE PAL16L8MJ AMPAL16R8B/B2A PAL16R8BML883B 
AMPAL16L8L/BRA PAL16L8A-2MJ883B AMPAL16R8BDC PAL16R8BCJ 
AMPAL16L8LC PAL16L8CL AMPAL16R8BPC PAL16R8BCN 
AMPAL16L8LDC PAL16L8A-2CJ AMPAL16R8DC PAL16R8CJ 
AMPAL16L8LDE PAL16L8A-2MJ AMPAL16R8DE PAL16R8MJ 


AMPAL16L8LE 
AMPAL16L8LLC 


PAL16L8ML 
PAL16L6A-2CL 


AMPAL16R8LC 


AMPAL16R8L/BRA 


PAL16R8CL 


AMPAL16L8LLE PAL16L8A-2ML AMPAL16R8LDC PAL16R8A-2CJ 
AMPAL16L8LPC PAL16L8A-2CN AMPAL16R8LDE PAL16R8A-2MJ 
AMPAL16L8PC PAL16L8CN AMPAL16R8LE PAL16R8ML 
AMPAL16L8QDC PAL16L8B-4JC AMPAL16R8LLC PAL16R8A-2CL 
AMPAL16L8QPC PAL16L8B-4CN AMPAL16R8LLE PAL16R8A-2ML 
AMPAL16R4/BRA PAL16R4MJ883B AMPAL16R8LPC PAL16R8A-2CN 
AMPAL16R4A/BRA PAL16R4AMJ883B AMPAL16R8PC PAL16R8CN 
AMPAL16R4ADC PAL16R4ACJ AMPAL18P8APC PAL16P8ACN 


AMPAL16R4ADE 
AMPAL16R4ALC 


PAL16R4AMJ 
PAL16R4ACL 


AMPAL18P8LPC 
AMPAL18P8LPC 


PAL10H8CN 
PAL10L8CN 


PAL 16R8A-2MJ883B 


AMPAL16R4ALDC PAL16R4B-2CJ AMPAL18P8LPC PAL12H6CN 
AMPAL16R4ALE PAL16R4AML AMPAL18P8LPC PAL12L6CN 
AMPAL16R4ALPC PAL16R4B-2CN AMPAL18P8LPC PAL14H4CN 
AMPAL16R4APC PAL16R4ACN AMPAL18P8LPC PAL14L4CN 
AMPAL16R4B/BRA PAL16R4BMJ883B AMPAL18P8LPC PAL16H2CN 
AMPAL16R4B/B2A PAL16R4BML883B AMPAL18P8LPC PAL16L2CN 
AMPAL16R4BDC PAL16R4BCJ AMPAL18P8QPC PAL10H8A-2CN 
AMPAL16R4BPC PAL16R4BCN AMPAL18P8QPC PAL10L8A-2CN 
AMPAL16R4DC PAL16R4CJ AMPAL18P8QPC PAL12H6A-2CN 


AMPAL16R4DE PAL16R4MJ AMPAL18P8QPC PAL12L6A-2CN 
AMPAL16R4L/BRA PAL16R4A-2MJ883B AMPAL18P8QPC PAL14H4A-2CN 
AMPAL16R4LC PAL16R4CL AMPAL18P8QPC PAL14L4A-2CN 
AMPAL16R4LDC PAL16R4A-2CJ AMPAL18P8QPC PAL16H2A-2CN 
AMPAL16R4LDE PAL16R4A-2MJ AMPAL18P8QPC PAL16L2A-2CN 
AMPAL16R4LE PAL16R4ML AMPAL20L8ADC PAL20L8ACJS 
AMPAL16R4LLC PAL16R4A-2CL AMPAL20L8ALDC PAL20L8A-2CJS 
AMPAL16R4LLE PAL16R4A-2ML AMPAL20L8ALPC PAL20L8A-2CNS 
AMPAL16R4LPC PAL16R4A-2CN AMPAL20L8APC PAL20L8ACNS 


AMPAL16R4PC PAL16R4CN AMPAL20L8BDC PAL20L8BCJS 


AMPAL16R6/BRA PAL16R6MJ883B AMPAL20L8BPC PAL20L8BCNS 
AMPAL16R6A/BRA PAL16R6AMJ883B AMPAL20R6ADC PAL20R6ACJS 
AMPAL 16R6ADC PAL16R6ACJ AMPAL20R6ALDC PAL20R6A-2CJS 
AMPAL16R6ADE PAL16R6AMJ AMPAL20R6ALPC PAL20R6A-2CNS 
AMPAL16R6ALC PAL16R6ACL AMPAL20R6APC PAL20R6ACNS 
AMPAL16R6ALDC PAL16R6B-2CJ AMPAL20R6BDC PAL20R6BCJS 
AMPAL16R6ALE PALI6R6AML AMPAL20R6BPC PAL20R6BCNS 
AMPAL16R6ALPC PAL16R6B-2CN AMPAL20R8ADC PAL20R8ACJS 
AMPAL 16R6APC PAL16R6ACN AMPAL20R8ALDC PAL20R8A-2CJS 


AMPAL16R6B/BRA PAL16R6BMJ883B AMPAL20R8ALPC PAL20R8A-2CNS 


AMPAL16R6B/B2A PAL16R6BML883B AMPAL20R8APC PAL20R8ACNS 
AMPAL16R6BDC PAL1I6R6BCJ AMPAL20R8BDC PAL20R8BCJS 
AMPAL16R6BPC PAL16R6BCN AMPAL20R8BPC PAL20R8BCNS 
AMPAL16R6DC PAL16R6CJ AMPAL20XRP 10-30DC PAL20X10ACJS 
AMPAL16R6DE PAL16R6MJ AMPAL20XRP 10-30PC PAL20X10ACNS 
AMPAL16R6L/BRA PAL 16R6A-2MJ883B AMPAL20XRP4-30DC PAL20X4ACJS 
AMPAL16R6LC PAL16R6CL AMPAL20XRP4-30PC PAL20X4ACNS 
AMPAL16R6LDC PAL16R6A-2CJ AMPAL20XRP8-30DC PAL20X6ACJUS 
AMPAL16R6LDE PAL16R6A-2MJ AMPAL20XRP8-30PC PAL20X8ACNS 


AMPAL16R6LE PAL16R6ML AM25S558DC 67588 


Vil 


AMD 


AM27LSO00DC 
AM27LS01DC 
AM27LS02DC 
AM27LS02PC 
AM27LS03DC 
AM27LS03PC 
AM27PS281DC 
AM27S02APC 
AM27S02APC 
AM27S03APC 


AM27S03DC 
AM27S03PC 
AM27S13ADC 
AM27S13APC 
AM27S13DC 
AM27S13PC 
AM27S18ADC 
AM27S18APC 
AM27S18DC 
AM27S18PC 


AM27S18PC 
AM27S 181ADC 
AM27S 181ADC 
AM27S181APC 
AM27S 181APC 
AM27S181DC 
AM27S181DC 
AM27S181PC 
AM27S181PC 
AM27S185ADC 


AM27S185DC 
AM27S185DC 
AM27S185DC 
AM27S 185PC 
AM27S 185PC 


AM27S185PC 
AM27S19ADC 
AM27S19APC 
AM27S1SDC 
AM27S19PC 


AM27S19SADC 
AM27S191ADC 
AM27S191APC 
AM27S191DC 
AM27S191PC 
AM27S20ADC 
AM27S20DC 
AM27S20PC 
AM27S21ADC 
AM27S21APC 


AM27S21DC 
AM27S21PC 
AM27S25ADC 
AM27S25APC 
AM27S25SADC 
AM27S25SAPC 
AM27S28PC 
AM27S281ADC 
AM27S281ADC 
AM27S281APC 


6531 
6530 
L6560 
L6560 


~ L6561 


L6561 
638 1-1 
6560 
6560A 
6561 


MM6561 
6561 
635241A 
63S241A 
63S241 
638241 
63S080 
63S080 
6330-1 
5330-1 


6330-1 
63S88 1 
63888 1A 
638881 
63S881A 
6381-1 
6381-2 
6381-1 
6381-2 
63S841A 


638841 
6389-1 
6389-2 
638841 
6389-1 
6389-2 
63S08 1 
63S08 1 
6331-1 
6331-1 


63S081A 
63S 1681A 
63S 1681A 
63S 1681 
63S 1681 
63S 140 
63S 140 
635 140 
63S141A 
63S141A 


63S 141 

63S 141 
63RA481 
63RA481 
63RA481A 
63RA481A 
6348-1 
63S881AJS 
63S881JS 
63S881ANS 


Vill 


AMD-MMI CROSS REFERENCE 
AMD 


AM27S281APC 
AM27S281DC 
AM27S281DC 
AM27S281PC 
AM27S281PC 
AM27S29ADC 
AM27S29ADC 
AM27S29DC 
AM27S29PC 
AM27S29PC 


AM27S291APC 
AM27S291DC 
AM27S291PC 
AM27S31ADC 
AM27S31APC 
AM27S31DC 
AM27S31PC 
AM27S31PC 
AM27S32ADC 
AM27S32APC 


AM27S32DC 
AM27S32PC 
AM27S33ADC 
AM27S33ADC 
AM27S33APC 
AM27S33APC 
AM27S33DC 
AM27S33DC 
AM27S33PC 
AM27S33PC 


AM27S37ADC 
AM27S37APC 
AM27S41ADC 
AM27S41DC 
AM27S41PC 
AM27S43ADC 
AM27S43APC 
AM27S43DC 
AM27S43PC 
AM27S47ADC 


AM27S47APC 
AM27S65DC 
AM27S65DC 
AM27S65PC 
AM27S65PC 
AM27S75DC 
AM27S75PC 
AM27S85DC 
AM27S85DC 
AM27S85PC 


AM27S85PC 
AM29520ADC 
AM29520APC 
AM2965PC 
AM2966PC 
SN74S189N 
SN74S244N 
SN74S373N 
SN74S374N 


63S881NS 
6381-1JS 
6381-2JS 
6381-1 
6381-2 
638481 
63S481A 
6349-1 
6349-1 
6349-2 


63S 1681ANS 
63S 1681NS 
635 1681NS 
635485 
638485 
6341-1 
6341-1 
6341-2 
63S440 
638440 


638440 
638440 
638441 
63S441A 
638441 
63S441A 
6353-1 
6353-2 
6353-1 
6353-2 


63RS88 1/63RA88 1 
63RS88 1/63RA88 1 


631641A 
63S 1641 
63S 1641 
63S3281A 
63S3281A 
6383281 
63S328 1 


63RS 168 1/63RA 1681 
63RS 1681/63RA 1681 


63DA441 
63DA442 
63DA441 
63DA442 
63DA841 
63DA841 
63DA 1643 
63D1641 
63DA1643 


63D 1641 
29C520CJS 
29C520NS 
SN74S730N 
SN74S734N 
6561 
SN74S244N 
SN74S373N 
SN74S374N 
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COMPLETE 


PRODUCTS 
PRICE 


SECTION 


Pages 1 through 50 © 


St. Device 


Temp 


Package 1-9 


10-99 100 up 


AMCUPL PROGRAMMABLE LOGIC DESIGN AID SOFTWARE 
(RUNS ON ALL MS/PC-DOS COMPATIBLE PERSONAL COMPUTERS, 
SOFTWARE LICENSE REQUIRED) 


AMCUPL 


CONSULT PRODUCT MGR. 


AMPLPL PAL COMPILER DESIGN AID SOFTWARE 


tx AMPLPL-IBM/PC 


ORDER PART NUMBER AMCUPL 


100474-15 100K SERIES - 1K X 4 ECL RAM - 15 NS 


x AM1403A/HMC 


sx AM1403AHM ORDER PART NUMBER AM1403A/HMC 
) x AM1403AHMB ORDER PART NUMBER AM1403A/HMC 
x AM1403APC C 8 MOLD DIP 5.40 4.50 
1404 SINGLE 1024-BiIT SHIFT REGISTER 
od sx AM1404A/HMC M 8 METAL CAN 45.00 37.50 
xx AM1404AHM ORDER PART NUMBER AM1404A/HMC 
| x AM1404AHMB ORDER PART NUMBER AM1404A/HMC 
vx AM1404APC C 8 MOLD DIP 6.00 4.61 
xx 1404A C 8 METAL CAN §.85 5.15 
: AMPAL16R4 35 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
| D AMPAL16R4/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 
D AMPAL16R4/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 
| AMPAL16R4/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R4/B2A 
AMPAL16R4DC C 20 CER DIP 6.50 5.20 
; AMPAL16R4DCB C 20 CER DIP 7.50 6.20 
AMPAL16R4DE E 20 CER DIP 15.90 12.70 
| AMPAL16R4DM ORDER PART NUMBER AMPAL16R4DE 
) AMPAL16R4DMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R4/BRA 
| AMPAL16R4JC C 20 PLALCC 4.00 3.20 
| AMPAL16R4LC C 20 CER LCC 16.15 12.90 
. AMPAL16R4LE E 20 CER LCC 30.00 24.00 
AMPAL16R4PC C 20 MOLD DIP 5.00 4.00 
| D 8103604RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 
, D 81036042X M 20 CER LCC 30.25 24.20 
| AMPAL16R4A 25 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
: D AMPAL16R4A/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 
D AMPAL16R4A/BSA M20 CER-PACK-S 30.25 24.20 
D AMPAL16R4A/B2A M20 CER LCC 30.25 24.20 
) AMPAL16R4A/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R4A/B2A 
AMPAL16R4ADC C 20 CER DIP 6.50 5.20 
AMPALi6R4ADCB_ =: 20: CER DIP 7.60 6.30 
| AMPAL16R4ADE E 20 CER DIP 16.20 12.95 


AM100474-15DC C 24 CER DIP 15.0NS 21.40 15.55 
AM100474-15DCB CC 24 CER DIP 15.0NS 24.60 17.90 
100474-25 100K SERIES - 1K X 4 ECL RAM - 25 NS 
AM100474-25DC C 24 CER DIP 25.0NS 17.65 12.80 
AM100474-25DCB C 24 CER DIP 25.0NS 20.25 14.75 
100480-15 100K SERIES - 16K X 1 ECL RAM - 15 NS 
AM100480-15DC C 20 CER DIP 15.0NS 53.15 38.65 
AM100480-15DCB C 20 CER DIP 15.0 NS 61.10 44.45 
100480-25 100K SERIES - 16K X 1 ECL RAM - 25 NS 
AM 100480-25DC C 20 CER DIP 25.0NS 44.15 32.10 
AM100480-25DCB  C 20 CER DIP 25.0NS 50.75 36.90 
10474-15 10K SERIES - 1K X 4 ECL RAM - 15 NS 
AM10474-15DC C 24 CER DIP 15.0 NS 20.65 15.00 
AM10474-15DCB C 24 CER DIP 15.0NS 23.75 17.25 
10474-25 10K SERIES - 1K X 4 ECL RAM - 25 NS 
AM10474-25DC C 24 CER DIP 25.0NS 17.00 12.35 
AM10474-25DCB C 24 CER DIP 25.0NS 19.55 14.20 
10480-15 10K SERIES - 16K X 1 ECL RAM - 15 NS 
AM10480-15DC C 20 CER DIP 15.0NS 50.15 36.45 
AM10480-15DCB C 20 CER DIP 15.0 NS 57.65 41.90 
10480-25 10K SERIES - 16K X 1 ECL RAM - 25 NS 
AM10480-25DC C 20 CER DIP 25.0NS 41.50 30.20 
AM10480-25DCB C 20 CER DIP 25.0NS 47.75 34.70 
1402 QUAD 256-BIT SHIFT REGISTER 
xx AM1402A/BEA M 16 CER DIP 41.70 35.65 
sx AM1402ADM ORDER PART NUMBER AM1402A/BEA 
tx AM1402ADMB ORDER PART NUMBER AM1402A/BEA 
xx AM1402APC C 16 MOLD DIP 6.00 4.61 
xx 1402A C 16 CER DIP 9.00 6.92 


1403 DUAL 512-BIT SHIFT REGISTER 


M 8 METAL CAN 45.00 37.50 


12.20 
14.05 


10.10 
11.60 


30.35 
34.90 


25.20 
29.00 


11.80 
13.55 


9.70 
11.20 


28.65 
32.95 


23.70 
27.25 


33.33 


4.05 
6.08 


33.33 


4.00 


33.33 


4.05 
5.00 


10.00 
18.76 


4.35 
9.00 
9.75 


2.65 
9.90 
20.05 
3.10 
10.00 
18.76 


10.00 
18.76 
18.76 


4.35 
5.10 
10.80 


FPL 


FPL 


NVD 


NVD 


NVD 


FPL 


FPL 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AMPAL16R4ADM ORDER PART NUMBER AMPAL16R4ADE 
AMPAL16R4ADMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R4A/BRA 
AMPAL16R4AJC C 20 PLALCC 400 3.20 2.65 
AMPAL16R4ALC C 20 CER LCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL16R4ALE M 20 CER LCC 30.00 24.00 20.05 
AMPAL16R4APC C 20 MOLD DIP 400 320 2.65 

D 8103610RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D 8103610SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D 81036102X M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 

AMPAL16R4AL 25 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL 

DEVICE 
AMPAL16R4AL/BRA M 20 CER DIP 26.00 20.80 17.35 
AMPAL16R4AL/BSA_ M 20 CER-PACK-S 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16R4AL/B2A M 20 CER LCC 46.75 37.40 31.25 
AMPALI6R4ALDC = C:- 20: CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16R4ALDCB_ C 20 CER DIP 7.60 630 5.10 
AMPALI6R4ALDE E20 ~ CER DIP 20.95 16.75 14.00 
AMPALI6R4ALJC CC 20 PLALCC 5.00 400 3.35 
AMPALi6R4ALLC = C:- 20: CER LCC 18.90 15.10 11.60 
AMPALI6R4ALLE  E 20 CERLCC 39.00 31.20 26.05 
AMPALi6R4ALPC  C 20 MOLD DIP 5.00 4.00 3.35 

AMPAL16R4B 15 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
AMPAL16R4B/BRA M 20 CER DIP 15NS 26.00 20.80 17.35 
AMPAL16R4B/BSA M20 CER-PACK-S 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16R4B/B2A M20 CER LCC 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16R4B/B2C = ORDER PART NUMBER AMPAL16R4B/B2A 
AMPAL16R4BDC C 20 CER DIP 15NS 10.25 8.20 6.85 
AMPAL16R4BDCB_ = C.- 20: CER DIP 15NS 875 7.385 6.25 
AMPAL16R4BDE E 20 CER DIP 15NS 20.95 16.75 14.00 
AMPAL16R4BJC C 20 PLA LCC 15NS 6.25 5.00 4.20 
AMPAL16R4BLC C 20 CER LCC 15NS 25.70 17.95 13.85 
AMPAL16R4BLE E 20 CERLCC 15NS 39.00 31.20 26.05 
AMPAL16R4BPC C 20 MOLD DIP 15NS 625 5.00 4.20 

AMPAL16R4L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 

D AMPAL16R4L/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D AMPAL16R4L/BSA MM 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D AMPAL16R4L/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18.76 
AMPAL16R4L/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R4L/B2A 
AMPAL16R4LDC C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16R4LDCB CC 20 CER DIP 7.60 630 5.10 
AMPAL16R4LDE E 20 CER DIP 16.20 12.95 10.80 
AMPAL16R4LDM ORDER PART NUMBER AMPAL16R4LDE 
AMPAL16R4LDMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R4L/BRA 
AMPAL16R4LJC C 20 PLA LCC 400 320 2.65 
AMPAL16R4LLC C 20 CERLCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL16R4LLE M 20 CER LCC 30.00 24.00 20.05 
AMPAL16R4LPC C 20 MOLD DIP 400 320 2.65 

D 8103614RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D 8103614SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D 81036142X M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 

AMPAL16R4Q 35 NS/QUARTER-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL 

DEVICE 
AMPAL16R4QDC C 20 CER DIP 10.90 870 7.25 
AMPAL16R4QPC C 20 MOLD DIP 940 7.50 6.25 

AMPAL16R6 35 NS 16-INPUT REGISTERD PAL DEVICE 

D AMPAL16R6/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D AMPAL16R6/B2A M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 
AMPAL16R6/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R6/B2A 
AMPAL16R6DC C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16R6DCB C 20 CER DIP 7.50 6.20 5.00 
AMPAL16R6DE E 20 CER DIP 15.90 12.70 9.75 
AMPAL16R6DM ORDER PART NUMBER AMPAL16R6DE 
AMPAL16R6DMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R6/BRA 
AMPAL16R6JC C 20 PLALCC 400 3.20 2.65 
AMPAL16R6LC C 20 CERLCC 16.15 12.90 9.90 
AMPAL16R6LE M 20 CER LCC 29.10 22.60 17.25 
AMPAL16R6PC C 20 MOLD DIP 400 3.20 2.65 

D 8103603RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D 81036032X M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 

AMPALi6R6A 25 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 

D AMPAL16R6A/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D AMPAL16R6A/BSA_ M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D AMPAL16R6A/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18.76 


FPL 


FPL 


FPL 


FPL 


FPL 


FPL 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AMPAL16R6A/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R6A/B2A AMPAL16HD8 35 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH FPL 
AMPALI6R6ADC _—C: 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 DEDICATED OUTPUTS 
AMPALI6R6ADCB- C20 CER DIP 7.60 630 5.10 AMPAL16HD8/BRA — ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8A/BRA 
AMPALIGR6ADE _—E_ 20 CER DIP 16.20 12.95 10.80 AMPAL16HD8/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8A/B2A 
AMPAL16R6ADM — ORDER PART NUMBER AMPAL16R6ADE AMPAL{6HD8DC =—- ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADC 
AMPALI6R6ADMB — ORDER PART NUMBER AMPAL16R6A/BRA AMPALI6HD8DE = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE 
AMPALIGR6AJC ~—- C20 PLALLCC 4.00 3.20 2.65 AMPAL16HD8LC = ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8ALC 
AMPALI6R6ALC —- CC. 20 CERLLCC 18.90 15.10 11.60 AMPALI6HD8PC = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC 
ea. ee a oe AMPAL16HD8A 25 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH FPL 
AMPAL16R6APC —C. 20 MOLD DIP 4.00 320 2.65 DEDICATED OUTPUTS 

Aedevoncicn Aaa ee oa AMPAL16HD8A/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/BRA 

D 8103609SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20. 18.76 | 

app hdeceant rod Gem ec 30.25 24a ASn 76 AMPAL16HD8A/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/B2A 

“Soagl AMPAL{6HD8ADC —- ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8ADC 
AMPAL16R6AL 25 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL FPL AMPALI6HD8ADE = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE 
DEVICE AMPAL16HD8ALC ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8ALC 
AMPAL16R6AL/BRA WM 20 CER DIP 26.00 20.80 17.35 AMPAL 16HD8APC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC 
AMPAL16R6AL/BSA M 20 CER-PACK-S 46.75 37.40 31.25 AMPAL16HD8L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL 
AMPAL16R6AL/B2A M 20 CER LCC 46.75 37.40 31.25 DEVICE WITH DEDICATED OUTPUTS 
AMPAL16R6ALDC = —C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 AMPALIGHD8L/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8L/BRA 
AMPALI6R6ALDCB = C 20 CER DIP 7.60 630 5.10 AMPAL16HD8L/B2C 1 ORDER PART NUMBER AMPAL18P8L/B2A 
AMPALI6R6ALDE == 20 CER DIP 20.95 16.75 14.00 AMPAL16HD8LDC © ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDC 
AMPALI6R6ALUC = C 20 PLA LCC 9.00 4.00 3.35 AMPALIGHD8LDE = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDE 
AMPALI6RGALLC = C 20 CER LCC 18.90 15.10 11.60 AMPAL16HD8LLC © ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8LLC 
AMPALI6R6ALLE = E 20 CER LCC 99.00 31.20 26.05 AMPALI6HD8LPC = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LPC 
AMPALI6RGALPC GC 20 MOLD DIP 5.00 4.00 3.35 
AMPAL16H8L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL 

AMPAL16R6B 15 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL DEVICE | 
AMPAL16R6B/BRA M 20 CER DIP 15NS 26.00 20.80 17.35 AMPALI6H8L/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8L/BRA 
AMPAL16R6B/BSA M20 CER-PACK-S 15NS 46.75 37.40 31.25 AMPAL16H8L/B2C = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8L/B2A 
AMPAL16R6B/B2A M20 CERLCC  15NS 46.75 37.40 31.25 AMPAL16H8LDC —S—- ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDC 
AMPAL16R6B/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R6B/B2A AMPAL16H8LDE ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDE 
AMPAL16R6BDC —-C 20 CER DIP 15NS 10.25 8.20 6.85 AMPAL16H8LLC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LLC 
preter : és ae ee i is ae 7.35 3 AMPAL16H8LPC = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LPC 

etnies pee ere AMPAL16L8 35 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE FPL 
AMPALI6R6BJC C20 PLALCC 15NS 6.25 5.00 4.20 
: DAMPAL16L8/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 
AMPALI6R6BLC C20 CERLCC 15NS 25.70 17.95 13.85 
D AMPAL16L8/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18.76 
AMPALI6R6BLE E20 CERLCC 15NS 39.00 31.20 26.05 
AMPAL16R6BPG G20 MOLDDIP 15NS 625 500. 420 AMPAL16L8/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL 16L8/B2A 
AMPAL16L8DC —- CC. 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 

AMPAL16R6L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL AMPALI6L8DCB_ ~—-C.:20 CER DIP 7.50 6.20 5.00 

D AMPALI6R6L/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 AMPAL16L8DE E 20 CER DIP 15.90 12.70 9.75 

DAMPALI6R6L/BSA M20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 AMPAL16L8DM ORDER PART NUMBER AMPAL16L8DE 

D AMPAL16R6L/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18.76 AMPAL16L8DMB = ORDER PART NUMBER AMPAL16L8/BRA 
AMPAL16R6L/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R6L/B2A AMPAL16L8JC C 20 PLALCC 4.00 3.20 2.65 
AMPALIGR6LDC —-C_ 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 AMPAL16L8LC C 20 CER LCC 16.15 12.90 9.90 
AMPALIGR6LDCB C 20 CER DIP 7.60 630 5.10 AMPAL{6L8LE M 20 CER LCC 29.10 22.60 17.25 
AMPALIGR6LDE —_E 20 CER DIP 16.20 12.95 10.80 AMPAL16L8PC —S-C. 20 MOLD DIP 4.00 3.20 2.65 
AMPAL16R6LDM = ORDER PART NUMBER AMPAL16R6LDE D 8103601RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 
AMPALI6R6LDMB — ORDER PART NUMBER AMPAL16R6L/BRA D 81036012X M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 
AN OLIC .. .°.C°20 MOLD DIP oA? a8) BBS AMPAL16L8A 25 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE FPL 
AMPALI6R6LLC —-C 20 CERLCC 18.90 15.10 11.60 

DAMPALI6L8A/BRA M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 
AMPALI6R6LLE M20 CERLCC 30.00 24.00 20.05 
D AMPAL16L8A/BSA  M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 
AMPALI6R6LPC —-C 20 MOLD DIP 4.00 3.20 2.65 
D AMPAL16L8A/B2A M20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 
D 8103613RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 
AMPAL16L8A/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16L8A/B2A 
D 8103613SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 
Restate 400-CER ICC 00.25 OAH ANTE AMPALI6L8ADC —C._20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16L8ADCB —C_20 CER DIP 7.60 630 5.10 
AMPAL16R6Q 35 NS/QUARTER-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL FPL AMPAL16L8ADE —E 20 CER DIP 16.20 12.95 10.80 
DEVICE AMPAL16L8ADM —- ORDER PART NUMBER AMPAL16L8ADE 
AMPAL16R6QDC C 20 CER DIP 10.90 8.70 7.25 AMPAL16L8ADMB ORDER PART NUMBER AMPAL16L8A/BRA 
AMPAL16R6QPC ~—-C:- 20:~-MOLD DIP 9.40 7.50 6.25 AMPAL16L8AJC C 20 PLA LCC 4.00 3.20 2.65 
AMPALI6L8ALC —-C._20 CERLCC 18.90 15.10 11.60 

AMPAL16H8 35 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE FPL AMPAL16L8ALE M 20 CER LCC 30.00 24.00 20.05 
AMPAL16H8/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/BRA AMPAL16L8APC C 20 MOLD DIP 400 3.20 2.65 
AMPAL16H8/B2C M20 CERLCC 34.50 27.25 20.65 D 8103607RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 
AMPAL16H8DC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADC D 8103607SX M 20 CER-PACK-S 30.25 2420 18.76 
AMPAL16H8DE ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE D 81036072X M20 CERLCC 30.25 2420 18.76 
AMPAL 16H8LC ORDER PART NUMBER AMPAL 18P8ALC , 

AMPAL 16H8PC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC AMPAL16L8AL 24 NS/HALF-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL 

AMPAL16H8A 25 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE FPL AMPALI6L8AL/BRA M 20 CER DIP 26.00 20.80 17.35 
AMPAL16H8A/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/BRA AMPALI6L8AL/BSA M 20 CER-PACK-S 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16H8A/B2C M20 CERLCC 35.25 28.20 21.70 AMPALI6L8AL/B2A M20 CER LCC 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16H8ADC — ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADC AMPALI6L8ALDC —C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16H8ADE = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE AMPAL16L8ALDCB_ C 20 CER DIP 7.60 630 5.10 
AMPAL16H8ALC = ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ALC AMPALI6L8ALDE _—E 20 CER DIP 20.95 16.75 14.00 
AMPAL16H8APC =» ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC AMPALI6L8ALJC C20 PLALCC 5.00 4.00 3.35 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AMPALI6L8ALLC OC 20 CERLCC 18.90 15.10 11.60 
AMPALI6L8ALLE 20 CERLCC 39.00 31.20 26.05 
AMPALi6L8ALPC  C 20 MOLD DIP 5.00 4.00 3.35 

AMPAL16L8B 15 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE 
AMPAL16L8B/BRA M20 CER DIP 15NS 26.00 20.80 17.35 
AMPAL16L8B/BSA M20 CER-PACK-S 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16L8B/B2A M20 CERLCC 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL16L8B/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16L8B/B2A 
AMPAL16L8BDC C 20 CER DIP 15NS 10.25 8.20 6.85 
AMPAL16L8BDCB C 20 CER DIP 15NS 875 7.385 6.25 
AMPAL16L8BDE E 20 CER DIP 15NS 20.95 16.75 14.00 
AMPAL16L8BJC C 20 PLALCC 15NS 625 5.00 4.20 
AMPAL16L8BLC C 20 CERLCC 15NS 25.70 17.95 13.85 
AMPAL16L8BLE E 20 CERLCC 15NS 39.00 31.20 26.05 
AMPAL16L8BPC C 20 MOLD DIP 15NS 625 5.00 4.20 

AMPAL16LD8 35 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH 

DEDICATED OUTPUTS 
AMPAL16LD8/BRA § ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/BRA 
AMPAL16LD8/B2C M20 CERLCC 34.50 27.25 20.65 
AMPAL16LD8DC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADC 
AMPAL16LD8DE ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE 
AMPAL16LD8LC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ALC 
AMPAL16LD8PC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC 
AMPAL16LD8A 25 NS 16-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH 
DEDICATED OUTPUTS 
AMPAL16LD8A/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/BRA 
AMPAL16LD8A/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL18P8A/B2A 
AMPAL16LD8ADC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADC 
AMPAL16LD8ADE ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ADE 
AMPAL16LD8ALC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8ALC 
AMPAL16LD8APC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8APC 
AMPAL16LD8L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE WITH DEDICATED OUTPUTS 
AMPAL16LD8L/BRA ORDER PART NUMBER AMPAL18P8L/BRA 
AMPAL16LD8L/B2C M 20 CER LCC 35.25 28.20 21.70 
AMPAL16LD8LDC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDC 
AMPAL16LD8LDE ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LDE 
AMPAL16LD8LLC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LLC 
AMPAL16LD8LPC ORDER PART NUMBER AMPAL18P8LPC 
AMPAL16L8L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE 

D AMPAL16L8L/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D AMPAL16L8L/BSA M20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D AMPAL16L8L/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18.76 
AMPAL16L8L/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16L8L/B2A 
AMPAL16L8LDC C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPALI6L8LDCB CC 20 CER DIP 7.60 6.30 5.10 
AMPAL16L8LDE E 20 CER DIP 16.20 12.95 10.80 
AMPAL16L8LDM ORDER PART NUMBER AMPAL16L8LDE 
AMPAL16L8LDMB ORDER PART NUMBER AMPAL16L8L/BRA 
AMPAL16L8LJC C 20 PLALCC 400 3.20 2.65 
AMPAL16L8LLC C 20 CER LCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL16L8LLE M 20 CER LCC 30.00 24.00 20.05 
AMPAL16L8LPC C 20 MOLD DIP 400 3.20 2.65 

D 8103611RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D 8103611SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 18.76 

D 81036112X M 20 CER LCC 30.25 24.20 18.76 

AMPAL16L8Q 35 NS/QUARTER-POWER 16-INPUT COMBINATORIAL 

PAL DEVICE 
AMPAL16L8QDC C 20 CER DIP 10.90 8.70 7.25 
AMPAL16L8QPC C 20 MOLD DIP 940 7.50 6.25 

AMPAL16R8 35 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 

D AMPAL16R8/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 10.00 

D AMPAL16R8/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 18,76 
AMPAL16R8/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R8/B2A 
AMPAL16R8DC C 20 CER DIP 6.50 5.20 4.35 
AMPAL16R8DCB C 20 CER DIP 7.50 620 5.00 
AMPAL16R8DE E 20 CER DIP 15.90 12.70 9.75 

AMPAL16R8DM ORDER PART NUMBER AMPAL16R8DE 
AMPAL16R8DMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R8/BRA 
AMPAL16R8JC C 20 PLA LCC 400 3.20 2.65 
AMPAL16R8LC C 20 CERLCC 16.15 12.90 9.90 
AMPAL16R8LE E 20 CER LCC 29.10 22.60 17.25 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 
AMPAL16R8PC C 20 MOLD DIP 400 3.20 
D 8103602RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 
D 81036022X M 20 CER LCC 30.25 24.20 
AMPAL16R8A 25-NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
D AMPAL16R8A/BRA M20 CER DIP 16.25 13.00 
D AMPAL16R8A/BSA M20 CER-PACK-S 30.25 24.20 
D AMPAL16R8A/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 
AMPAL16R8A/B2C § ORDER PART NUMBER AMPAL16R8A/B2A 
AMPAL16R8ADC C 20 CER DIP 6.50 5.20 
AMPAL16R8ADCB_ =C.: 20 - CER DIP 7.60 6.30 
AMPAL 16R8ADE E 20 CER DIP 16.20 12.95 
AMPAL16R8ADM ORDER PART NUMBER AMPAL 16R8ADE 
AMPAL16R8ADMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R8A/BRA 
AMPAL16R8AJC C 20 PLA LCC 400 3.20 
AMPAL16R8ALC C 20 CER LCC 18.90 15.10 
AMPAL16R8ALE M 20 CER LCC 30.00 24.00 
AMPAL16R8APC C 20 MOLD DIP 400 3.20 
D 8103608RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 
D 8103608SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 
D 81036082X M 20 CER LCC 30.25 24.20 
AMPAL16R8AL 25 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL 
DEVICE 
AMPALi6R8AL/BRA M 20 CER DIP 26.00 20.80 
AMPAL16R8AL/BSA M 20 CER-PACK-S 46.75 37.40 
AMPAL16R8AL/B2A M 20 CER LCC 46.75 37.40 
AMPALI6R8ALDC C 20 CER DIP 6.50 5.20 
AMPALI6R8ALDCB_ C 20 CER DIP 7.60 6.30 
AMPALi6R8ALDE _—E_ 20 CER DIP 20.95 16.75 
AMPALI6R8ALJC C 20 PLALCC 5.00 4.00 
AMPALI6R8ALLC OC 20 CERLCC 18.90 15.10 
AMPALI6R8ALLE  E 20 CERLCC 39.00 31.20 
AMPALi6R8ALPC CC 20 MOLD DIP 5.00 4.00 
AMPAL16R8B 15 NS 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
AMPAL16R8B/BRA M 20 CER DIP 15NS 26.00 20.80 
AMPAL16R8B/BSA M20 CER-PACK-S 15NS 46.75 37.40 
AMPAL16R8B/B2A M20 CERLCC 15NS 46.75 37.40 
AMPAL16R8B/B2C = ORDER PART NUMBER AMPAL16R8B/B2A 
AMPAL16R8BDC C 20 CER DIP 15NS 10.25 8.20 
AMPALi6R8BDCB_ = C.: 20: CER DIP 15NS 875 7.35 
AMPAL16R8BDE E 20 CER DIP 15NS 20.95 16.75 
AMPAL16R8BJC C 20 PLALCC 15NS 6.25 5.00 
AMPAL16R8BLC C 20 CERLCC 15NS 25.70 17.95 
AMPAL16R8BLE E 20 CER LCC 15NS 39.00 31.20 
AMPAL16R8BPC C 20 MOLD DIP 15NS 625 5.00 
AMPAL16R8L 35 NS/HALF-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
D AMPALi6R8L/BRA M 20 CER DIP 16.25 13.00 
D AMPAL16R8L/BSA MM 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 
D AMPAL16R8L/B2A M20 CERLCC 30.25 24.20 
AMPAL16R8L/B2C ORDER PART NUMBER AMPAL16R8L/B2A 
AMPAL16R8LDC C 20 CER DIP 6.50 5.20 
AMPALi6R8LDCB C20 CERDIP | 7.60 6.30 
AMPAL16R8LDE E 20 CER DIP 16.20 12.95 
AMPAL16R8LDM ORDER PART NUMBER AMPAL16R8LDE 
AMPAL16R8LDMB ORDER PART NUMBER AMPAL16R8L/BRA 
AMPAL16R8LJC C 20 PLALCC 400 3.20 
AMPAL16R8LLC C 20 CERLCC 18.90 15.10 
AMPAL16R8LLE E 20 CERLCC 30.00 24.00 
AMPAL16R8LPC C 20 MOLD DIP 400 3.20 
D 8103612RX M 20 CER DIP 16.25 13.00 
D 8103612SX M 20 CER-PACK-S 30.25 24.20 
D 81036122x M 20 CER LCC 30.25 24.20 
AMPAL16R8Q 35 NS/QUARTER-POWER 16-INPUT REGISTERED PAL 
DEVICE 
AMPAL16R8QDC C 20 CER DIP 10.90 8.70 
AMPAL16R8QPC C 20 MOLD DIP 9.40 7.50 


AMPAL18P8A 25 NS 18-INPUT/8-OUTPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE WITH PRGM. POLARITY 


AMPAL18P8A/BRA MM 20 CER DIP 19.65 15.70 
AMPAL18P8A/BSA MM 20 CER-PACK-S 35.25 28.20 
AMPAL18P8A/B2A M20 CERLCC 35.25 28.20 
AMPAL18P8ADC C 20 CER DIP 5.70 4.70 
AMPAL18P8ADE E 20 CER DIP 13.00 10.80 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AMPAL18P8AJC C 20 PLA LCC 495 410 3.50 
AMPAL18P8ALC C 20 CER LCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL18P8APC C 20 MOLD DIP 450 3.70 3.20 


AMPAL18P8AL 25 NS/HALF-POWER 18-INPUT/8-OUTPUT 
COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH PRGM. POLARITY 


AMPAL18P8AL/BRA M 20 CER DIP 26.00 20.80 17.35 
AMPAL18P8AL/BSA M 20 CER-PACK-S 46.75 37.40 31.25 
AMPAL18P8AL/B2A M 20 CER LCC 46.75 37.40 31.25 
AMPAL18P8ALDC C20 CER DIP 6.50 5.70 4.35 
AMPAL18P8ALDE _E 20 CER DIP 14.00 11.60 10.00 
AMPAL18P8ALJC CC 20 PLALCC 6.20 5.10 4.40 
AMPAL18P8ALLC CC 20 CERLCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL18P8ALPC —C_ 20 ~MOLD DIP 9.20 430 3.70 
AMPAL18P8B 15 NS 18-INPUT/8-OUTPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE WITH PRGM. POLARITY 
AMPAL18P8B/BRA M 20 CER DIP 15NS 26.00 20.80 17.35 
AMPAL18P8B/BSA M20 CER-PACK-S 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL18P8B/B2A M20 CERLCC 15NS 46.75 37.40 31.25 
AMPAL18P8BDC C 20 CER DIP 15NS 7.40 620 5.00 
AMPAL18P8BDE E 20 CER DIP 15NS 20.75 16.50 13.75 
AMPAL18P8BJC C 20 PLA LCC 15NS 7.10 580 4.70 
AMPAL18P8BLC C 20 CER LCC 15NS 25.70 17.95 13.85 
AMPAL 18P8BPC C 20 MOLD DIP 15NS 665 545 4.50 


AMPAL18P8L 35 NS/HALF-POWER 18-INPUT/8-OUTPUT 
COMBINATORIAL PAL DEVICE WITH PRGM. POLARITY 


AMPAL18P8L/BRA M20 CER DIP 19.65 15.70 12.10 
AMPAL18P8L/BSA M20 CER-PACK-S 35.25 28.20 21.70 
AMPAL18P8L/B2A M20 CERLCC 35.25 28.20 21.70 
AMPAL18P8LDC C20 CER DIP 570 470 4.10 
AMPAL18P8LDE —_E 20 CER DIP 13.00 10.80 9.30 
AMPAL18P8LJC ——-C._20 PLALCC 4.95 4.10 3.50 
AMPAL18P8LLC —-C. 20 CERLLCC 18.90 15.10 11.60 
AMPAL18P8LPC —-C. 20 MOLD DIP 450 3.70 3.20 

AMPAL18P8Q 35 NS/QUARTER-POWER 18-INPUT/8-OUTPUT 

COMBINATORIAL PAL DEVICE/PRGM. POLARITY 
AMPAL18P8Q/BRA M20 CER DIP 23.20 19.30 16.60 
AMPAL18P8QDC _—C.: 20 CER DIP 7.40 6.20 5.00 
AMPAL18P8QDE _—E- 20 CER DIP 20.75 16.50 13.75 
AMPAL18P8QPC —-C. 20 MOLD DIP 6.65 5.45 4.50 

198 MONOLITHIC SAMPLE & HOLD AMPLIFIER 

MONOLITHIC SAMPLE & HOLD AMPLIFIER 

| LD198 M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
LF198/BGA ORDER PART NUMBER LF198/BGC 

| LF198/BGC M 8 METAL CAN 18.21 14.57 12.14 

| LF198H E 8 METAL CAN 12.75 10.20 8.50 


AMPALASM20 PAL ASSEMBLER SOFTWARE DESIGN PACKAGE 
(SOFTWARE LICENSE REQUIRED. CPMO=CP/M OBJECT DISK: 
CPMS=FORTRAN SOURCE CODE) 

AMPALASM20CPMO_ ORDER PART NUMBER AMCUPL 


AMPAL20L10A 25 NS/LOW-POWER 20-INPUT COMBINATORIAL PAL 


DEVICE 
AMPAL20L10ADC _C 24 CER DIP 10.25 820 6.85 
AMPAL20L10APC  C 24 MOLD DIP 8.15 6.50 5.45 
AMPAL20L10AL 25 NS/HALF-POWER 20-INPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE 


AMPAL20L10ALDC CC 24 CER DIP 12.75 10.20 8.50 
AMPAL20L10ALPC C 24 MOLD DIP F125: --9.00 *°7.50 


AMPAL20L10B 15 NS 20-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE 
AMPAL20L10BDC  C 24 CER DIP 15NS 12.75 10.20 8.50 
AMPAL20L10BPC §C 24 MOLD DIP SNS 11.25 9.00 7.50 


AMPAL20RP10A 25 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20RP10ADC CC 24 CER DIP 12.25 9.80 8.20 
AMPAL20RP10APC CC 24 MOLD DIP 10.50 840 7.00 


AMPAL20RP10AL 25 NS/HALF-POWER ENHANCED 20-INPUT 
REGISTERED PAL DEVICE W/PROG. POLARITY 

AMPAL20RP10ALDC C 24 CER DIP 15.25 

AMPAL20RP10ALPC C 24 MOLD DIP 13.50 


12.20 10.20 
10.80 9.00 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


AMPAL20RP10B 15 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 


AMPAL20RP10BDC CC 24 CER DIP 15NS 15.25 12.20 10.20 
AMPAL20RP10BPC C 24 MOLD DIP 15NS 13.50 10.80 9.00 
AMPAL20L10-20 20 NS/LOW-POWER 20-INPUT COMBINATORIAL PAL 
DEVICE 
AMPAL20L10-20DC C 24 CER DIP 20NS 12.75 10.20 8.50 
AMPAL20L10-20PC + C 24 MOLD DIP 20NS 11.25 9.00 7.50 


AMPAL20XRP10-20 20 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP10-20DCC 24 CER DIP 20NS 15.25 12.20 10.20 
AMPAL20XRP10-20PCC 24 MOLD DIP 20NS 13.50 10.80 9.00 


AMPAL20XRP10-30 30 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP10-30DCC 24 CER DIP SONS 12.25 9.80 8.20 
AMPAL20XRP10-30PCC 24 MOLD DIP SONS 10.50 840 7.00 


AMPAL20XRP10-40 40 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP10-40DCC 24 CER DIP 40NS 10.25 820 6.85 
AMPAL20XRP10-40PCC 24 MOLD DIP 40NS 875 7.00 5.85 


AMPAL20R4A 25 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 


AMPAL20R4ADC C 24 CER DIP 10.25 820 6.85 

AMPAL20R4APC C 24 MOLD DIP 8.15 6.50 5.45 
AMPAL20R4AL 25 NS/HALF-POWER 20-INPUT REGISTERED PAL 

DEVICE 

AMPAL20R4ALDC _—sC.- 24: CER DIP 12.75 10.20 8.50 

AMPAL20R4ALPC CC 24 MOLD DIP 11.25 9.00 7.50 
AMPAL20R4B 15 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 

AMPAL20R4BDC C 24 CER DIP 15NS 12.75 10.20 8.50 

AMPAL20R4BPC C 24 MOLD DIP 1SNS 11.25 9.00 7.50 


AMPAL20RP4A 25 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20RP4ADC —C.:- 24 ‘CER DIP 12.25 9.80 8.20 
AMPAL20RP4APC =C 24 MOLD DIP 10.50 840 7.00 


AMPAL20RP4AL 25 NS/HALF-POWER ENHANCED 20-INPUT 
REGISTERED PAL DEVICE W/PROG. POLARITY 


AMPAL20RP4ALDC CC 24 CER DIP 15.25 12.20 10.20 
AMPAL20RP4ALPC C 24 MOLD DIP 13.50 10.80 9.00 
AMPAL20RP4B 15 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20RP4BDC C24 CER DIP 15NS 15.25 12.20 10.20 
AMPAL20RP4BPC _C 24 MOLD DIP 15NS 13.50 10.80 9.00 
AMPAL20XRP4-20 20 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP4-20DC C 24 CER DIP 20NS 15.25 12.20 10.20 
AMPAL20XRP4-20PC C 24 MOLD DIP 20NS 13.50 10.80 9.00 


AMPAL20XRP4-30 30 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP4-30DC C 24 CER DIP SONS 12.25 980 8.20 
AMPAL20XRP4-30PC C 24 MOLD DIP 30NS 10.50 840 7.00 
AMPAL20XRP4-40 40 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 


AMPAL20XRP4-40DC C 24 CER DIP 40NS 10.25 820 6.85 
AMPAL20XRP4-40PC C 24 MOLD DIP 40NS 875 7.00 5.85 


AMPAL20R6A 25 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 


AMPAL20R6ADC C 24 CER DIP 10.25 820 6.85 

AMPAL20R6APC C 24 MOLD DIP 8.15 650 5.45 
AMPAL20R6AL 25 NS/HALF-POWER 20-INPUT REGISTERED PAL 

DEVICE 

AMPAL20R6ALDC C 24 CER DIP 12.75 10.20 8.50 

AMPAL20R6ALPC CC 24 MOLD DIP 11.25 9.00 7.50 
AMPAL20R6B 15 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 

AMPAL20R6BDC C 24 CER DIP SNS 12.75 10.20 8.50 

AMPAL20R6BPC C 24 MOLD DIP 15NS 11.25 9.00 7.50 


AMPAL20RP6A 25 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL2ORP6ADC —sC- 24: CER DIP 
AMPAL20RP6APC _—C 24 MOLD DIP 


12.25 9.80 8.20 
10.50 840 7.00 
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| St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AMPAL20RP6AL 25 NS/HALF-POWER ENHANCED 20-INPUT FPL |e C2101A-2 C22 CERDIP 250NS 7.53 6.02 5.01 
| REGISTERED PAL DEVICE W/PROG. POLARITY x C2101A-4 C22 CERDIP 400NS 656 5.25 4.35 
, AMPAL20RP6ALDC C 24 CER DIP 15.25 12.20 10.20 x P2101 C22 MOLDDIP 1000NS 5.27 4.21 3.50 
AMPAL20RP6ALPC C 24 MOLD DIP 13.50 1080 9.00 x P2101-1 C22 MOLDDIP 500NS 5.27 4.21 3.50 
AMPAL20RP6B 15 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL |* Sak <3 EIS ars i. <hen eee 
W/PROG. POLARITY ; : . 
: AMPAL20RP6BDC C 24 CER DIP 15NS 15.25 12.20 10.20 x P2101A-2 C22 MOLD DIP 250NS 591 4.73 3.98 
AMPAL20RP6BPG C24 MOLDDIP 15NS 1350 10.80 9.00 x P2101A-4 C22 MOLDDIP = 400NS 5.48 4.39 3.66 
AMPAL20XRP6-20 20 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE FPL 2111 256 X 4 N-CHANNEL RAM RAM 
: W/PROG. POLARITY wx (02111 C18 CERDIP 1000NS 7.42 5.93 4.93 
| AMPAL20XRP6-20DC C 24 CER DIP 90NS 15.25 12.20 10.20 x (2111-1 C 18 CER DIP 5OONS 7.42 5.93 4.93 
| AMPAL20XRP6-20PC C24 MOLDDIP 20NS 13.50 1080 9.00 x 2111-2 ORDER PART NUMBER (2111-1 
AMPAL20XRP6-30 30 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE re Tk eT eee. inet eae 
wx C2111A-4 C18 CERDIP 400NS 7.63 6.11 5.08 
) W/PROG. POLARITY x P2111 C18 MOLD DIP 1000NS 634 5.07 4.22 
AMPAL20XRP6-30DC C 24 CER DIP 30NS 1225 9.80 8.20 
AMPAL2OXRP6-30PC C 24 MOLD DIP  30NS 1050 840 7.00 any Oe ama a 
, ; we P2111-2 ORDER PART NUMBER P2111-1 
| AMPAL20XRP6-40 40 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE FPL |x P2111A C18 MOLDDIP 300NS 677 542 4.50 
W/PROG. POLARITY ve P2111A-2 C18 MOLDDIP 250NS 699 559 4.65 
: AMPAL20XRP6-40DC C 24 CER DIP 40NS 10.25 820 6.85 x P2111A-4 C18 MOLDDIP 400NS 6.56 525 4.36 
| AMPAL2OXRP6-40PC C24 MOLDDIP 40NS 875 7.00 5.85 See aren eren me _ 
: AMPAL20L8A 25 NS 20-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE FPL |» (2112 C 16 CER DIP 1000 NS 796 636 5.29 
: AMPAL20L8ADC C 24 CER DIP 10.25 8.20 6.85 ve C2112-2 ORDER PART NUMBER 02112A-4 
AMPAL20L8APC C 24 MOLD DIP 8.15 6.50 5.45 we (C2112A C 16 CER DIP 300 NS 8.39 6.71 5.58 
AMPAL20L8AL 25 NS/HALF-POWER 20-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL |*x (2112A-2 C16 CERDIP 250NS 860 688 5.72 
DEVICE x C2112A-4 C16CERDIP 400NS 817 654 5.43 
: AMPAL20L8ALDC -C 24 CER DIP 12.75 10.20 8.50 x P2112 C16 MOLDDIP 1000NS 6.88 550 4.58 
| AMPAL20L8ALPC -C 24 MOLD DIP 11.25 9.00 7.50 x P2112-2 ORDER PART NUMBER P2112A-4 
AMPAL20L8B 15 NS 20-INPUT COMBINATORIAL PAL DEVICE ir ee oa, ie ee a8 
| AMPAL20L8BDC _—CC.: 24: CER DIP 15NS 12.75 10.20 8.50 Spe 5-48 MOLD DO’ AONE: G10 .S68 ate 
| AMPAL20L8BPC C24 MOLDDIP 15NS 11.25 9.00 7.50 | 
: AMPAL20R8A 25 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL | 2114 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM RAM 
| AMPAL20R8ADC _—-C:_ 24: CER DIP 10.25 8.20 6.85 C2114 ORDER PART NUMBER AM9114BDC 
| AMPAL20R8APC —-C:_: 24 MOLD DIP 8.15 6.50 5.45 oe mila feat pert eae 
| AMPAL20R8AL 25 NS/HALF-POWER 20-INPUT REGISTERED PAL FPL Pottd. ORDER PART NUMBER AM9114BPC 
DEVICE P2114-2 ORDER PART NUMBER AM9114EPC 
AMPAL20R8ALDC C 24 CER DIP 12.75 10.20 8.50 ‘a P9114-3 ORDER PART NUMBER AM9114CPC 
: AMPAL20R8ALPC C 24 MOLD DIP 11.25 9.00 7.50 
) AMPAL20R8B 15 NS 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE rpL | 2114L LOW-POWER 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM RAM 
C2114L ORDER PART NUMBER AM9114BDC 
AMPAL20R8BDC «CC: 24 CER DIP 15NS 12.75 10.20 8.50 erie ORDER CLAMMDIAEEH AMeTHaCDC 
| AMPALOOR8BPC C24 MOLDDIP 15NS 11.25 9.00 7.50 : 
P2114L ORDER PART NUMBER AM9114BPC 
) AMPAL20RP8A 25 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL P2114L-3 ORDER PART NUMBER AM9114CPC 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20RP8ADC CC 24 CER DIP 12.25 9.80 8.20 2130 1K X 8 DUAL PORT STATIC RAM RAM 
Antiwar Ga voiboe fest te Tie | Mem ue ORE ig Re 
AMPAL20RP8AL 25 NS/HALF-POWER ENHANCED 20-INPUT FPL : 
AM2130-10JC C52 PLALCC  100NS 20.25 16.20 13.50 
REGISTERED PAL DEVICE W/PROG. POLARITY AM2130-10PC C48 MOLD DIP 100NS 14.50 11.60 9.65 
3 artnet ee a CER DIP 15.25 12.20 10.20 AM2130-12/BXC M48 SIDEBRAZE 120NS 6899 64.68 60.37 
PAL20RP8ALPC 9 © 24 MOLD DIP 13.50 10.80 9.00 AM2130-12DC C 48 SIDEBRAZE 120NS 20.55 16.45 13.70 
: AMPAL20RP8B 15 NS ENHANCED 20-INPUT REGISTERED PAL DEVICE FPL AM2130-12JC C52 PLALCC  120NS 18.00 14.40 12.00 
| W/PROG. POLARITY AM2130-12PC C48 MOLDDIP 120NS 13.95 11.15 9.30 
AMPAL20RP8BDC C 24 CER DIP 15NS 15.25 12.20 10.20 AM2130-55DC C 48 SIDEBRAZE 55NS 51.45 41.15 34.30 
AMPALOORP8BPC C24 MOLDDIP 15NS 13.50 10.80 9.00 AM2130-55JC C 52 PLALCC 55NS 45.00 36.00 30.00 
AM2130-55PC C48 MOLD DIP 55NS 32.15 25.75 21.45 
| sealife tgp a XOR PAL DEVICE ree AM2130-70/BXG M48 SIDEBRAZE 70NS 123.02 115.34 107.65 
} AMPAL20XRP8-200C C24 CERDIP 20NS 15.25 12.20 10.20 petit ties ae ee i : is ea oa 
AMPAL20XRP8-20PC C 24 MOLD DIP  20NS 13.50 10.80 9.00 : : 
AM2130-70PC C48 MOLD DIP 70NS 24.10 19.30 16.10 
AMPAL20XRP8-30 30 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE FPL 9140 1K X 8 DUAL PORT STATIC RAM pais 
W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP8-30DC C 24 CER DIP 30 NS 12.25 9.80 8.20 AM2140-10/BXC M48 SIDE BRAZE 100NS 79.04 74.10 69.16 
AMPAL20XRP8-30PC C 24 MOLD DIP 30NS 10.50 8.40 7.00 AM2140-10DC C 48 SIDEBRAZE 100NS 23.15 18.50 15.45 
AM2140-10JC C52 PLALCC  100NS 20.25 16.20 13.50 
AM2140-10PC C48 MOLD DIP 100NS 14.50 11.60 9.65 


W/PROG. POLARITY 
AMPAL20XRP8-40DC C 24 CER DIP 40NS 10.25 820 6.85 
AMPAL20XRP8-40PC C 24 MOLD DIP 40NS 875 7.00 5.85 


2101 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM RAM 
x (2101 C 22 CER DIP 1000NS 634 5.07 4.22 
x (2101-1 C 22 CER DIP 500NS 634 5.07 4.22 


x (2101-2 ORDER PART NUMBER C2101-1 | 
x (C2101A C 22 CER DIP 300NS 6.77 5.42 4.50 


48 SIDEBRAZE 120NS 68.99 64.68 60.37 
48 SIDEBRAZE 120NS 20.55 16.45 13.70 
52 PLA LCC 120NS 18.00 14.40 12.00 
48 MOLD DIP 120NS 13.95 11.15 9.30 


AM2140-12/BXC 
AM2140-12DC 
AM2140-12JC 
AM2140-12PC 


| 

AMPAL20XRP8-40 40 NS 20-INPUT REGISTERED XOR PAL DEVICE FPL 

M 

C 

C 

C 

AM2140-55DC C 

C 

C 

M 


48 SIDEBRAZE 55NS 51.45 41.15 34.30 
52 PLA LCC 55NS 45.00 36.00 30.00 
48 MOLD DIP 55NS 32.15 25.75 21.45 
48 SIDEBRAZE 70NS 123.02 115.34 107.65 


AM2140-55JC 
AM2140-55PC 
AM2140-70/BXC 


ee ee eH 


St. Device Temp Package 1-9 
AM2140-70DC C 48 SIDE BRAZE 70NS_ 38.60 
AM2140-70JC C 52 PLA LCC 70 NS 33.75 
AM2140-70PC C 48 MOLD DIP 70 NS 24.10 

21L41 4K X 1 LOW-POWER, N-CHANNEL STATIC RAM 
AM21L41-12DC C 18 CER DIP 120NS = 9.08 
AM21L41-12PC C 18 MOLDDIP 120NS 7.96 
AM21L41-15DC C 18 CER DIP 150 NS 7.96 
AM21L41-15PC C 18 MOLDDIP 150NS 6.24 
AM21L41-20DC C 18 CER DIP 200 NS 7.58 
AM21L41-20PC C 18 MOLDDIP 200NS_ 5.81 
AM21L41-25DC C 18 CER DIP 250NS 7.10 
AM21L41-25PC C18 MOLD DIP 250NS _ 5.27 

2147 HIGH-SPEED 4K X 1 STATIC RAM 
AM2147-35DC C 18 CER DIP 35NS 8.39 
AM2147-35LC C 18 CERLCC-R 35NS 
AM2147-35PC C 18 MOLD DIP 35NS 8.10 
AM2147-45/BUA M18 CERLCC-R 45NS 
AM2147-45/BVA M 18 CER DIP 45NS 53.90 
AM2147-45DC C 18 CER DIP 45NS 7.53 
AM2147-45LC C 18 CERLCC-R 45NS 
AM2147-45PC C 18 MOLD DIP 45NS 7.20 
AM2147-55/BUA M18 CERLCC-R 55NS 
AM2147-55/BVA M 18 CER DIP SSNS 30.58 
AM2147-55/BYC M18 CER-PACK-B 55NS 45.83 
AM2147-55DC C 18 CER DIP SSNS = 7.15 
AM2147-55LC C 18 CERLCC-R 55NS 
AM2147-55PC C 18 MOLD DIP SSNS 6.65 
AM2147-70/BUA M18 CERLCC-R 70NS 
AM2147-70/BVA M 18 CER DIP 70NS 20.90 
AM2147-70/BYC M18 CER-PACK-B 70NS 40.83 
AM2147-70DC C 18 CER DIP 70NS 6.05 
AM2147-70LC C 18 CERLCC-R 70NS 
AM2147-70PC C 18 MOLD DIP 70NS 5.80 

21L47 HIGH-SPEED, LOW-POWER 4K X 1 STATIC RAM 
AM21L47-45DC C 18 CER DIP 45NS 8.49 
AM21L47-45LC C 18 CER LCC 45NS 45.75 
AM21L47-45PC C 18 MOLD DIP 45NS 8.10 
AM21L47-55DC C 18 CER DIP 55NS 7.70 
AM21L47-55LC C 18 CER LCC SSNS 39.60 
AM21L47-55PC C 18 MOLD DIP SONS 7.30 
AM21L47-70DC C 18 CER DIP 70NS = 6.45 
AM21L47-70LC C 18 CER LCC 70NS 35.20 
AM21L47-70PC C 18 MOLD DIP 70NS = 6.15 

2148 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC RAM 
AM2148-35DC C 18 CER DIP 35 NS 11.29 
AM2148-35LC C18 CERLCC-R 35NS 40.15 
AM2148-35PC C 18 MOLD DIP 35 NS = 10.85 
AM2148-45/BUA M18 CERLCC-R 45NS 
AM2148-45/BVA M 18 CER DIP 45NS_ 71.30 
AM2148-45DC C 18 CER DIP 45NS 8.06 
AM2148-45LC C 18 CERLCC-R 45NS 33.65 
AM2148-45PC C 18 MOLD DIP 45NS 7.75 
AM2148-55/BUA M18 CERLCC-R 55NS 
AM2148-55/BVA M 18 CER DIP SD NS 58.30 
AM2148-55DC C 18 CER DIP SONS 6.99 
AM2148-55LC C 18 CERLCC-R 55NS_ 33.00 
AM2148-55PC C 18 MOLD DIP SONS 6.65 
AM2148-70/BUA M 18 CER LCC-R 55 NS 
AM2148-70/BVA M 18 CER DIP 70NS 40.70 
AM2148-70DC C 18 CER DIP 70NS 5.91 
AM2148-70LC C 18 CERLCC-R 70NS_ 29.70 
AM2148-70PC C 18 MOLD DIP 70NS 5.70 

21L48 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC RAM LOW POWER 
AM21L48-45DC C 18 CER DIP 45NS 9.68 
AM21L48-45LC C 18 CERLCC-R 45NS 49.40 
AM21L48-45PC C 18 MOLD DIP 45NS = 9.35 
AM21L48-55DC C 18 CER DIP SSNS = 7.31 
AM21L48-55LC C 18 CERLCC-R 55NS 44.65 
AM21L48-55PC C 18 MOLD DIP SSNS 7.20 
AM21L48-70DC C 18 CER DIP 70NS = 7.42 
AM21L48-70LC C 18 CERLCC-R 70NS 41.60 
AM21L48-70PC C 18 MOLD DIP 70NS = 7.10 


10-99 100 up 


30.85 
27.00 
19.30 


7.22 
6.36 
6.36 
4.99 
6.02 
4.64 
5.68 
4.21 


6.71 
29.70 
6.45 
92.94 
42.88 
6.02 
22.65 
9.75 
29.45 
24.32 
38.50 
5.70 
19.70 
9.35 
21.64 
16.63 
34.30 
4.80 
17.50 
4.65 


6.79 
36.25 
6.45 
6.13 
31.50 
9.85 
5.16 
28.00 
4.90 


9.03 
31.95 
8.70 
63.36 
96.70 
6.45 
26.80 
6.20 
92.64 
46.38 
9.99 
26.25 
9.39 
38.36 
32.38 
4.73 
23.60 
4.55 


7.74 
39.30 
7.50 
9.85 
35.59 
9.75 
9.93 
33.10 
9.65 


29.70 
22.50 
16.10 


6.01 
9.29 
9.29 
4.15 
9.01 
3.86 
4.72 
3.50 


9.08 
24.55 
5.40 
41.28 
39.50 
9.01 
18.85 
4.80 
23.14 
20.15 
36.67 
4.70 
16.32 
4.50 
17.00 
13.78 
32.67 
4.00 
14.50 
3.90 


9.65 
30.15 
9.40 
9.10 
26.10 
4.90 
4.29 
23.20 
4.10 


7.51 
26.45 
7.20 
49.79 
47.00 
9.36 
22.20 
9.15 
41.36 
38.42 
4.65 
21.75 
4.45 
30.14 
26.85 
3.93 
18.35 
3.80 


6.44 
32.55 
6.20 
4.86 
39.45 
4.80 
4.93 
27.40 
4.70 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


1-9 


11.29 
40.15 
10.85 


71.30 
8.06 
33.65 
7.75 


58.30 
6.99 


6.65 


40.70 
9.91 
29.70 
9.70 


9.68 
49.40 
9.35 
7.31 
44.65 
7.20 
7.42 
41.60 
7.10 


8.35 
44.00 
7.45 
42.40 
47.76 
8.05 
33.00 
6.40 
39.84 
45.12 
7.70 
22.00 
5.15 
38.00 
43.12 
7.50 
19.80 
4.70 


8.45 
7.80 
47.76 
8.15 
6.65 
39.84 
45.12 
7.80 
5.45 
38.00 
43.12 
7.55 
5.90 
39.84 
45.12 
38.00 
43.12 
42.40 
47.76 


11.80 
11.25 


St. Device Temp Package 
2149 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC RAM 
AM2149-35DC C 18 CER DIP 35 NS 
AM2149-35LC C 18 CERLCC-R 35NS 
AM2149-35PC C 18 MOLD DIP 35 NS 
AM2149-45/BUA M18 CERLCC-R 45NS 
AM2149-45/BVA M 18 CER DIP 45 NS 
AM2149-45DC C 18 CER DIP 45 NS 
AM2149-45LC C 18 CERLCC-R 45NS 
AM2149-45PC C 18 MOLD DIP 45 NS 
AM2149-55/BUA M18 CERLCC-R 55NS 
AM2149-55/BVA M 18 CER DIP 55 NS 
AM2149-55DC C 18 CER DIP 55 NS 
AM2149-55LC C 18 CERLCC-R 55NS 
AM2149-55PC C 18 MOLD DIP 55 NS 
AM2149-70/BUA M18 CERLCC-R 70NS 
AM2149-70/BVA M 18 CER DIP 70 NS 
AM2149-70DC C 18 CER DIP 70 NS 
AM2149-70LC C 18 CERLCC-R 70NS 
AM2149-70PC C 18 MOLD DIP 70 NS 
21L49 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC RAM LOW POWER 
AM21L49-45DC C 18 CER DIP 45 NS 
AM21L49-45LC C 18 CERLCC-R 45NS 
AM21L49-45PC C 18 MOLD DIP 45 NS 
AM21L49-55DC C 18 CER DIP 95 NS 
AM21L49-55LC C 18 CERLCC-R 55NS 
AM21L49-55PC C 18 MOLD DIP 55 NS 
AM21L49-70DC C 18 CER DIP 70 NS 
AM21L49-70LC C 18 CERLCC-R 70NS 
AM21L49-70PC C 18 MOLD DIP 70 NS 
2150-20 TTL CACHE TAG RAM (20NS ADDRESS TO MATCH) 
AM2150-20DC C 24 CER DIP 20.0 NS 
2167 HIGH-SPEED 16K X 1 STATIC RAM 
AM2167-35DC C 20 CER DIP 35 NS 
AM2167-35LC C 20 CERLCC-R 35NS 
AM2167-35PC C 20 MOLD DIP 35 NS 
AM2167-45/BRA M 20 CER DIP 45 NS 
AM2167-45/BUA M20 CERLCC-R 45NS 
| AM2167-45DC C 20 CER DIP 45 NS 
AM2167-45LC C 20 CERLCC-R 45NS 
AM2167-45PC C 20 MOLD DIP 45 NS 
AM2167-55/BRA M 20 CER DIP 55 NS 
AM2167-55/BUA M20 CERLCC-R 55NS 
| AM2167-55DC C 20 CER DIP 99 NS 
AM2167-55LC C 20 CERLCC-R 55NS 
AM2167-55PC C 20 MOLD DIP 55 NS 
AM2167-70/BRA M 20 CER DIP 70 NS 
AM2167-70/BUA M20 CERLCC-R /70NS 
| AM2167-70DC C 20 CER DIP 70 NS 
AM2167-70LC C 20 CERLCC-R 70NS 
AM2167-70PC C 20 MOLD DIP 70 NS 
2168 HIGH-SPEED 4K X 4 STATIC RAM 
AM2168-35DC C 20 CER DIP 35 NS 
AM2168-35PC C 20 MOLD DIP 35 NS 
AM2168-45/BUA M20 CERLCC-R 45NS 
| AM2168-45DC C 20 CER DIP 45 NS 
AM2168-45PC C 20 MOLD DIP 45 NS 
AM2168-55/BRA M 20 CER DIP 95 NS 
AM2168-55/BUA M20 CERLCC-R 55NS 
| AM2168-55DC C 20 CER DIP 55 NS 
AM2168-55PC C 20 MOLD DIP 55 NS 
AM2168-70/BRA M 20 CER DIP 70 NS 
D AM2168-70/BUA M20 CERLCC-R /70NS 
| AM2168-70DC C 20 CER DIP 70 NS 
AM2168-70PC C 20 MOLD DIP 70 NS 
9962-8608 10 1RX M 20 CER DIP 55 NS 
9962-8608 10 1XX M20 CERLCC-R 55NS 
9962-8608 102RX M 20 CER DIP 70 NS 
5962-8608 102XX M20 CERLCC-R 70NS 
9962-8608 105RX M 20 CER DIP 45 NS 
9962-8608 105XX M20 CERLCC-R 45NS 
2169 HIGH-SPEED 4K X 4 STATIC RAM 
AM2169-35DC C 20 CER DIP 35 NS 
AM2169-35PC C 20 MOLD DIP 35 NS 
AM2169-40DC C 20 CER DIP 40 NS 


9.65 


10-99 100 up 


9.03 
31.95 
8.70 
63.36 
96.70 
6.45 
26.80 
6.20 
92.64 
46.38 
9.59 
26.25 
9.39 
38.36 
32.38 
4.73 
23.60 
4.55 


7.74 
39.30 
7.50 
9.85 
39.55 
9.75 
9.93 
33.10 
5.65 


6.65 
35.00 
9.95 
39.75 
44.78 
6.45 
26.25 
9.15 
37.35 
42.30 
6.20 
17.50 
4.10 
35.63 
40.43 
6.00 
15.75 
3.80 


6.80 
6.25 
44.78 
6.55 
9.09 
37.35 
42.30 
6.25 
4.35 
39.63 
40.43 
6.05 
4.70 
37.35 
42.30 
35.63 
40.43 
39.75 
44.78 


9.45 
9.00 
7.75 


7.51 
26.45 
7.20 
49.79 
47.00 
9.36 
22.20 
9.15 
41.36 
38.42 
4.65 
21.75 
4.45 
30.14 
26.85 
3.93 
18.35 
3.80 


6.44 
32.55 
6.20 
4.86 
29.45 
4.80 
4.93 
27.40 
4.70 


22.75 


5.95 
32.00 
9.00 
37.10 
41.79 
9.39 
24.00 
4.30 
34.86 
39.48 
9.15 
16.00 
3.45 
33.25 
37.73 
9.00 
14.40 
3.15 


9.65 
9.20 
41.79 
9.45 
4.65 
34.86 
39.48 
5.20 
3.65 
33.25 
37.73 
5.05 
3.90 
34.86 
39.48 
33.25 
37.73 
37.10 
41.79 


7.85 
7.50 
6.45 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM2169-40PC C20 MOLDDIP 40NS 9.00 7.15 6.00 AMPAL23S8 20-PIN PAL SEQUENCER WITH 6 BURIED AND 40UTPUT FPL 
AM2169-50/BRA M20 CER DIP 50NS 40.80 38.25 35.70 REGISTERS, AND 4 LOGIC MACROCELLS 

@ AM2169-50/BUA M20 CERLCC-R 50NS 47.44 44.48 41.51 # D AMPAL23S$8-20DC C 20 CER DIP 90 NS 24.75 20.65 17.65 

| AM2169-50DC C 20 CER DIP 50NS 7.80 6.25 5.20 # D AMPAL23S8-20PC C20 MOLDDIP 20NS 22.50 18.75 16.05 
AM2169-50PC C20 MOLDDIP 50NS 675 5.40. 4.50 # D AMPAL23S8-25DC C 20 CER DIP 25NS 19.80 16.50 14.10 
AM2169-70/BRA M20 CER DIP 70NS 38.00 35.63 33.25 4 D AMPAL23S8-25PC C20 MOLDDIP 25NS 18.00 15.00 12.85 
ee oe ee mena: Tes A612 SETS 2502 EIGHT-BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER ILP 

| AM2169-70DC C 20 CER DIP 70NS 7.55 6.05 5.05 

AM2502DC C 16 CER DIP 8.88 7.40 5.76 
AM2169-70PC C20 MOLDDIP 70NS 590 4.70 3.90 
| AM2502DCB C 16 CER DIP 7.80 660 6.24 
5962-8608103RX M20 CER DIP 50NS 40.80 38.25 365.70 
AM2502DE E 16 CER DIP 17.75 14.80 11.55 
5962-8608103XX M20 CERLCC-R 50NS 47.44 44.48 41.51 
| AM2502DMB M 16 CER DIP 18.50 15.40 12.00 
5962-8608104RX M20 CER DIP 70NS 38.00 35.63 33.25 | 
SDRUAADAIOOX M00 CERLCE:R 70 NS AM2502FMB M 16 CER-PACK-S 26.40 22.00 17.20 
, 7 43.12 40.43 37.73 
SORO-AEORAORRY LD) AM2502PC C 16 MOLD DIP 4.00 
f ER DIP 40NS 45.12 42.30 39.48 
5962-B608106XX M20 CERLCC-R 40NS 52.48 49.20 45.92 spe the a alata ea inasdae 
AM2502XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22P10A 25 NS ENHANCED 22-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL AM2502XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
DEVICE W/PROG. POLARITY 25L02 LOW-POWER EIGHT-BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION ILP - 
AMPAL22P10ADC C 24 CER DIP 12.25 980 8.20 REGISTER 
AMPAL22P 10APC C 24 MOLD DIP 10.50 840 7.00 AM25L02DC C 16 CER DIP 7.20 6.30 5.40 
AMPAL22P10AL 25 NS/HALF-POWER ENHANCED 22-INPUT a Rf eth Shee ae ee 
COMBINATORIAL PAL DEVICE W/ PROG. POLARITY Ne a ee ee, 1900 2 dBee, aclaee 
AMPAL22P10ALDC C 24 CER DIP 15.25 12.20 10.20 piel pos ee ee. eee ee 
AMPAL22P10ALPC C 24 MOLD DIP 13.50 10.80 9.00 nae ee eee Se ie 
AM25L02XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22P10B 15 NS ENHANCED 22-INPUT COMBINATORIAL PAL FPL AM25L02XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
na hte 2503 EIGHT-BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER ILP 
AMPAL22P10BDC _—C 24 CER DIP 15NS 15.25 12.20 10.20 
AMPAL22P10BPC C24 MOLDDIP 15NS 13.50 10.80 9.00 salececbae ee oe. ta ae 
AM2503DCB C 16 CER DIP 7.80 660 6.24 
AMPAL22V10 35 NS PAL DEVICE WITH 10 OUTPUT LOGIC FPL AM2503DE E 16 CER DIP 17.80 14.80 11.55 
MACROCELLS AM2503DMB M 16 CER DIP 18.50 15.40 12.00 
AMPAL22V10/BKA M24 CER-PACK-L 181.95 109.95 94.50 AM2503FMB M 16 CER-PACK-S 26.40 22.00 17.20 
AMPAL22V10/BLA M24 CER DIP 64.95 53.95 46.20 AM2503PC C 16 MOLD DIP 4.00 
AMPAL22V10/B3A M28 CERLCC 131.95 109.95 94.50 AM2503PCB C 16 MOLD DIP 780 675 6.24 
AMPAL22V10/B8C | ORDER PART NUMBER AMPAL22V10/B3A AM2503XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

DAMPAL22V10DC _—sC.-: 24 CER DIP 17.65 14.45 11.35 AM2503XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22V10DCB = 24 CER DIP 20.90 17.25 13.80 25L03 LOW-POWER EIGHT-BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION ILP 
AMPAL22V10DE E 24 CER DIP 43.80 35.80 28.15 REGISTER 

xz AMPAL22V10DM ORDER PART NUMBER AMPAL22V10DE AM25L03DC C 16 CER DIP 7.20 630 5.40 
AMPAL22V 10JC C 28 PLALCC 16.95 13.90 10.95 AM25L03DE E 16 CER DIP 13.00 12.10 9.25 
AMPAL22V10LC C 28 CERLCC 46.35 37.90 29.80 AM25L03DMB M 16 CER DIP 15.00 18.10 11.25 

D AMPAL22V10PC C 24 MOLD DIP 13.25 10.85 8.50 AM25L03FMB M 16 CER-PACK-S 21.40 18.70 16.05 
5962-8605302KX M 24 CER-PACK-L 131.95 109.95 94.50 AM25L03PC C 16 MOLD DIP 6.60 5.77 4.95 
5962-8605302LX M 24 CER DIP 64.95 53.95 46.20 AM25L03XC 6 DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-86053023X M 28 CER LCC 131.95 109.95 94.50 AM25L03XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

AMPAL22V10A 25 NS PAL DEVICE WITH 10 OUTPUT LOGIC FPL 2504 TWELVE-BIT SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER ILP 

MACROCELLS AM2504DC C 24 CER DIP 13.81 11.51 8.96 
AMPAL22V10A/BKA M 24 CER-PACK-L 159.95 132.95 113.95 AM2504DCB C 24 CER DIP 12.60 10.65 10.08 
AMPAL22V10A/BLA M24 CER DIP 79.95 66.95 56.95 AM2504DE E 24 CER DIP 17.75 14.80 11.55 
AMPAL22V10A/B3A M28 CERLCC 159.95 132.95 113.95 AM2504DMB M 24 CER DIP 18.50 15.40 12.00 
AMPAL22V10A/B3C ORDER PART NUMBER AMPAL22V10A/B3A AM2504FMB M 24 CER-PACK 26.40 22.00 17.20 

DAMPAL22V10ADC  C 24 CERDIP 91.10 17.30 13.60 AM2504PC C 24 MOLD DIP 5.33 
AMPAL22V10ADCB_ C 24 CER DIP 97.55 22.90 18.45 AM2504PCB C 24 MOLD DIP 8.38 
AMPAL22V10ADE _—E 24 CER DIP 63.90 52.25 41.05 AM2504XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

% AMPAL22V10ADM ORDER PART NUMBER AMPAL22V10ADE AM2504XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22V10AUC -C 28 PLALCC 21.90 17.90 14.05 ’ : ATION ILP 
ao Rui: CoRieeR AcE Be i one 25L04 LOW 3 Made BIT SUCCESSIVE APPROXIMATIO 

DAMPAL22V10APC CC 24 MOLD DIP 15.45 12.65 9.95  AMP5LOADC C 24 CER DIP 1120 9.80 8.40 
5962-8605301KX M24 CER-PACK-L 159.95 132.95 113.95 AM25LO4DE E 94 CER DIP 20.40 1847 15.55 
5962-8605301LX = M24 CER DIP 79.99 66.99 ° 96.99 AM25L04DMB M24 CER DIP 23.40 20.47 17.55 
5962-86053013X M 28 CER LCC 159.95 132.95 113.95 AMO5LO4FMB M24 CER-PACK 3110 2721 23.32 

AMPAL22XP10-20 20 NS 22-INPUT XOR PAL DEVICE W/PROG. FPL |* ean : 24 ee DIP rar ponies ack 

POLARITY 
AMPAL22XP10-20DC C 24 CER DIP 90NS 15.25 12.20 10.20 AM25L04XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22XP10-20PC C 24 MOLDDIP 20NS_ 13.50 10.80 9.00 25505 SCHOTTKY FOUR-BY-TWO’S COMPLEMENT MULTIPLIER ILP 

AMPAL22XP10-30 30 NS 22-INPUT XOR PAL DEVICE W/PROG. ee ep aon 

POLARITY | 
AMPAL22XP10-30DC C24 CERDIP 30NS_ 12.25 9.80 8.20 RUE SDEDE Joie ma PE ol 
AMPAL22XP10-30PC C 24 MOLDDIP  30NS 10.50 8.40 7.00 ee: ee Ae oe 

AM25S05FMB M 24 CER-PACK 98.00 24.50 21.00 

AMPAL22XP10-40 40 NS 22-INPUT XOR PAL DEVICE W/PROG. FPL AM25S05PC C 24 MOLD DIP 10.66 9.33 7.99 

POLARITY AM25S05PCB C 24 MOLD DIP 8.59 
AMPAL22XP10-40DC C 24 CER DIP 40NS 10.25 8.20 6.85 AM25S05XC Cc DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMPAL22XP10-40PC C24 MOLDDIP 40NS~ 875 7.00 5.85 AM25S05XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


10-99 100 up St. Device Temp Package | 1-9 10-99 100 up 
25LS07 SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP AM25S10JC C 20 PLALCC 470 4.00 3.25 
AM25LS07DC C 16 CER DIP 3.10 265 225 AM25S10LC C 20 CER LCC 9.75 
AM25LS07DCB _—+=C.: 16 CER DIP 325 275 AM25S10PC C 16 MOLD DIP 3.20 270 295 
AM25LS07DE E 16 CER DIP 450 395 3.35 AM25S10PCB C 16 MOLD DIP 4.00 335 280 _ 
AM25LS07DMB —Ss- M16 CER DIP 530 455 3,95 AM25S 10XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LSO7FMB —S=sM 16 CER-PACK-S 730 640 5.45 AM25S10XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS07PC C 16 MOLD DIP 1.33 5962-8671801EX M16 CER DIP 13.40 11.10 870 
AM25LS07PCB —=«-G.: 16 MOLD DIP 235 2.00 5962-8671801FX M16 CER-PACK-S 18.50 1670 14.10 
AM25LS07XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 5962-86718012X M20 CERLCC 2230 19.10 14.30 
AM25LS07XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 25LS14 EIGHT-BIT SERIAL PARALLEL TWO’S COMPLEMENT ILP 
25807 SCHOTTKY SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE, COMMON ILP MULTIPLIER 
CLOCK AM25LS14DC ORDER PART NUMBER AM25LS14ADC 
AM25S07DC C 16 CER DIP 3.80 3.17 256 AM25LS14DCB ORDER PART NUMBER AM25LS14ADCB 
¢ —AM25S07DCB C 16 CER DIP 430 360 301 AM25LS14DMB ORDER PART NUMBER AM25LS14ADMB 
x AM25S07DE E 16 CER DIP 10.30 860 6.95 AM25LS14FMB ORDER PART NUMBER AM25LS14AFMB 
x AM25S07DMB M 16 CER DIP 1233 1030 8.25 AM25LS14PC ORDER PART NUMBER AM25LS14APC 
x AM25S07FMB M 16 CER-PACK-S 95.17 21.03 1680 AM25LS14PCB ORDER PART NUMBER AM25LS14APCB 
AM25S07PC C 16 MOLD DIP 1.53 AM25LS14XC ORDER PART NUMBER AM25LS14AXC 
x —AM25S07PCB C 16 MOLD DIP 3.30 280 231 AM25LS14XM ORDER PART NUMBER AM25LS14AXM 
x —AM25S07XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
25LS14A IMPROVED EIGHT-BIT SERIAL PARALLEL TWO’S ILP 
AM25S07XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. COMPLEHET Gin TLE 
25LS08 FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP AM25LS14ADC —»=C.: 16 CER DIP 11.60 10.15 8.70 
AM25LS08DC C 16 CER DIP 3.10 265 2.95 AM25LS14ADCB CC. 16 CER DIP 9.00 
AM25LS08DCB —s«-_. 16 CER DIP 3.25 275 AM25LS14ADE —s-E- 16 CER DIP 20.90 18.60 15.25 
AM25LS08DE E 16 CER DIP 450 395 3.35 AM25LS14ADMB —sM16 CER DIP 24.65 21.50 18.45 
AM25LS08DMB —S M16. CER DIP 530 455 3,95 AM25LS14AFMB M16. CER-PACK-S 49.55 43.30 37.10 
AM25LS08FMB —Ss- M 16 CER-PACK-S 730 640 545 AM25LS14APC —Ss- CC. 16 MOLD DIP 700 612 5.25 
AM25LS08PC C 16 MOLD DIP 1.33 AM25LS14APCB «CC. 16 MOLD DIP 8.55 
AM25LS08PCB —S-C. 16 MOLD DIP 235 2.00 AM25LS14AXC  C_COD'ICEE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS08XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM25LS14AXM sM_CODICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AMEAEONGM | Misty DICE CONSULT PRODUCT AGH. 25L$15 FOUR-BIT SERIAL PARALLEL ADDER SUBTRACTOR ILP 
25808 SCHOTTKY FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE, COMMON ILP AM25LS15DC C 20 CER DIP 730 639 5.47 
CLOCK AM25LS15DCB —Ss-C.: 20 CER DIP 6.07 
AM25S08DC C 16 CER DIP 3.80 3.17 2.55 AM25LS15DE E 20 CER DIP 12.50 10.65 8.60 
x —AM25S08DCB C 16 CER DIP 430 360 300 AM25LS15DMB «M20 CER DIP 1480 1295 11.15 
x AM25S08DE E 16 CER DIP 1035 830 775 AM25LS15FMB —s M20 CER-PACK-S 30.05 26.25 2250 
x AM25S08DMB M 16 CER DIP 1233 10.30 8.26 AM25LS15PC C 20 MOLD DIP 510 446 382 
x AM25S08EMB M 16 CER-PACK-S 05.17 21.03 1680 AM25LS15PCB —«-C.:20 MOLD DIP 4.27 
AM25S08PC C 16 MOLD DIP 1.53 AM25LS15XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
+ AM25S08PCB C 16 MOLD DIP 330 280 231 AM25LS15XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x —AM25S08XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. . 
price a Maen CONSULT Paodiet nies 25818 SCHOTTKY QUAD D-REGISTER; STANDARD AND THREE-STATE ILP 
25LS09 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS ILP AM25S18/BEA M 16 CER DIP 16.00 13.70 10.40 
AM25LS09/BEA M16 CER DIP 6.05 5.30 4,55 AM25S18/BFA M 16 CER-PACK-S 20.80 18.00 14.90 
AM25LS09/BFA M16 CER-PACK-S 12.00 1050 9.00 AM25S18/B2A M20 CER LCC 24.60 21.15 19.30 
AM25LS09DC C 16 CER DIP 3.19 280 2.40 AM25S18DC C 16 CER DIP 518 432 3.45 
AM25LS09DCB  —S- C16 CER DIP 381 2.90 AM25S18DCB C 16 CER DIP 560 460 3.90 
AM25LS09DE E 16 CER DIP 650 560 460 AM25S18JC C 20 PLALCC 635 5.45 4.40 
AM25LS09PC C 16 MOLD DIP 1.33 AM25S 18PC C 16 MOLD DIP 444 3.70 2.90 
AM25LS09PCB —S-_C. 16 MOLD DIP 265 245 AM25S 18PCB C 16 MOLD DIP 5.00 410 3.25 
AM25LS09XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM25S18XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS09XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM25S 18XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-8670801EX M16 CER DIP 6.05 530 455 s 5962-8671501EX M16 CER DIP 16.00 13.70 10.40 
5962-8670801FX M16 CER-PACK-S 12.00 1050 9.00 sx 5962-8671501FX M16 CER-PACK-S 20.80 18.00 14.90 
25$09 SCHOTTKY FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS ip |* 9962-86715012X = M20 CER LCC 24.60 21.15 19.30 
x AM25S09/BEA M 16 CER DIP 15.20 1280 10.15 25L$22 EIGHT-BIT SERIAL PARALLEL REGISTER; SIGN EXTEND ILP 
x AM25S09/BFA M 16 CER-PACK-S 24.00 20.25 16.55 AM25LS22DC C 20 CER DIP 630 551 472 
AM25S09DC C 16 CER DIP 474 396 3.20 AM25LS22DCB —s-G.: 20 CER DIP 5.17 
t AM25S09DCB C 16 CER DIP 5.10 4.40 3.64 AM25LS22DE E 20 CER DIP 11.00 9.85 8.25 
x  AM25S09DE E 16 CER DIP 1185 10.40 9.50 AM25LS22DMB -- M20 CER DIP 13.00 1140 9.75 
AM25S09PC C 16 MOLD DIP 3.10 259 208 s AM25LS22DMS M20 CER DIP 161.75 129.41 103.53 
x —AM25S09PCB C 16 MOLD DIP 350 299 247 AM25LS22FMB «M20 CER-PACK-S 26.40 23.15 19.80 
x —AM25S09XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM25LS22PC C 20 MOLD DIP 510 446 3.82 
AM25S09XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM25LS22PCB —«-C.:20 MOLD DIP 4.57 
x 5962-8672801EX M16 CER DIP 15.20 12.80 10.15 AM25LS22XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x 5962-8672801FX M16 CER-PACK-S 24.00 20.25 1655 AM25LS22XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
25810 SCHOTTKY FOUR-BIT SHIFTER; THREE-STATE OUTPUTS ILP | 25LS23 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER: SYNCHRONOUS ILP 
AM25S10/BEA M 16 CER DIP 13.40 11.10 8.70 CLEAR 
AM25S10/BFA M 16 CER-PACK-S 18.50 1670 14.10 AM25LS23DC C 20 CER DIP 550 480 4.15 
AM25S10/B2A M20 CER LCC 2230 19.10 1430 AM25LS23DCB —=+C. 20 CER DIP 4.70 
AM25S10DC C 16 CER DIP 444 3.70 290 AM25LS23DE E 20 CER DIP 785 680 5.50 
AM25S10DCB C 16 CER DIP 630 467 3.95 AM25LS23DMB -—=s M120 CER DIP 935 820 7.05 
AM25S 10DE E 16 CER DIP 1140 920 7.35 AM25LS23FMB —s M20 CER-PACK-S 14.40 1260 10.85 


St Device 


Temp Package 1-9 


-~ ane ee net ee ee 


-. a. —a ee EO eS ee eee 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM25LS23PC C 20 MOLD DIP 456 3.98 3.40 
AM25LS23PCB C 20 MOLD DIP 4.05 
AM25LS23XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS23XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

25L$2513 PRIORITY INTERRUPT ENCODER; GATED THREE-STATE 

OUTPUT 
x AM25LS2513/BRA M20 CER DIP 980 8.20 6.25 
sx | AM25LS2513/BSA M20 CER-PACK-S 14.65 13.95 12.80 
x AM25LS2513/B2A M20 CERLCC 15.60 13.60 11.65 
xx AM25LS2513XM M_ DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
xx §962-8754201RX M 20 CER DIP 980 820 6.25 
| §962-8754201SX M 20 CER-PACK-S 14.65 13.95 12.80 
x §962-87542012X M 20 CER LCC 15.60 13.60 11.65 
25L$2517 ALU/FUNCTION GENERATOR; CARRY LOOKAHEAD AND — 
OVERFLOW DETECTION 
AM25LS2517DC C 20 CER DIP 450 3.95 3.40 
AM25LS2517DCB_ ~=C 20 CER DIP 3.95 
AM25LS2517DE E 20 CER DIP 9.00 7.75 6.50 
AM25LS2517DMB M20 CER DIP 10.15... 8.75... 7.50 
AM25LS2517FMB M20 CER-PACK-S 17.55 15.30 13.15 
AM25LS2517LC C 20 CER LCC 7.05 - 6.05 
AM25LS2517LMB M20 CERLCC 15.40 14.70 13.40 
AM25LS2517PC C 20 MOLD DIP 3.50 3.05 2.65 
AM25LS2517PCB C 20 MOLD DIP 3.20 
AM25LS2517XC C .CODICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS2517XM M_ DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
25L$2518 QUAD D-REGISTER; STANDARD AND THREE-STATE 
OUTPUTS 
xx AM25LS2518/BEA M16 CER DIP 12.30 10.87 9.43 
ve AM25LS2518/BFA M16 CER-PACK-S 16.85 14.61 12.65 
vx AM25LS2518/B2A M20 CERLCC 21:28 19.27 16.22 
ve AM25LS2518DC C 16 CER DIP §.30 443 3.54 
x AM25LS2518DCB  C 16 CER DIP 5.80 493 4.11 
x AM25LS2518DE E 16 CER DIP 970 850 6.60 
x AM25LS2518LC C 16 CERLCC 8.00 7.05 6.05 
x AM25LS2518PC C 16 MOLD DIP 413 3.45 2.75 
x AM25LS2518PCB C 16 MOLD DIP 480 4.10 3.33 
xx AM25LS2518XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM25LS2518XM M DICE ‘CONSULT PRODUCT MGR. 
x 5962-8671901EX M 16 CER DIP 12.30 10.87 9.43 
x 5962-8671901FX M 16 CER-PACK-S 16.85 14.61 12.65 
x 5962-86719012X M 20 CER LCC 21.28 19.27 ~ 16.22 
25L$2519 QUAD D-REGISTER; DUAL THREE-STATE OUTPUTS 
gx AM25LS2519/BRA M20 CER DIP 11.10 9.30 8.30 
ve AM25LS$2519/BSA M20 CER-PACK-S 19.80 17.35 15.80 
ve AM25LS2519/B2A M20 CERLCC 21.28 19.72 16.22 
xx AM25LS2519XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x §962-8670201RX M 20 CER DIP 11.10 9.30 8.30 
x 5962-8670201SX M 20 CER-PACK-S 19.80 17.35 15.80 
x §962-86702012X M 20 CER LCC 21.30 17.40 16.20 
95L$2520 OCTAL D-REGISTER; CLEAR, ENABLE, THREE-STATE 
OUTPUTS 
x AM25LS2520DC C 22 CER DIP 481 402 3.20 
gx AM25LS2520DCB CC 22 CERDIP 580 493 4.12 
x AM25LS2520DE E 22 CER DIP 920 7.85 6.20 
x AM25LS2520DMB M22 CER DIP 11.20 9.35 7.50 
x AM25LS2520FMB M 24 CER-PACK 22.90 19.10 15.70 
# AM25LS2520LC C 28 CER LCC 14.50 12.05 10.35 
ve AM25LS2520LMB M28 CERLCC 27.80 21.75 18.45 
# AM25LS2520PC C 22 MOLD DIP 3.79 3.17 . 2.55 
x AM25LS2520PCB C 22 MOLD DIP 430 3.67 3.00 
x AM25LS2520XC C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM25LS2520XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
25L$2521 EIGHT-BIT EQUAL TO COMPARATOR 
AM25LS2521/BRA M20 CER DIP 8.30 7.20 6.60 
AM25LS2521/BSA M20 CER-PACK-S 16.85 14.50 13.50 
AM25LS2521/B2A M20 CERLCC 18.50 16.75 14.10 
AM25LS2521DC C 20 CER DIP 425 3.60 2.90 
AM25LS2521DCB  C 20 CER DIP 5.35 4.50 3.65 
AM25LS2521DE E 20 CER DIP 6.60 5.35 5.30 
x AM25LS2521DMS M20 CER DIP 156.56 125.56 100.45 
AM25LS2521JC C 20 PLALCC 431 370 2.97 
AM25LS2521LC C 20 CERLCC 9.95 8.55 
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ILP 


ILP 


ILP 
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ILP 
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1-9 10-99 100 up 
15.40 13.65 12.35 . 
245 2.20 1.95 
3.10 2.80 2.50 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 
8.30 7.20 6.60. 
16.85 14.50 13.50 
18.50 16.75 14.10 


8.50 7.45 6.40 
9.95 845 6.95 
12.20 10.40 8.20 
14.25 12.40 10.70 
25.00 21.90 18.70 
14.35 12.05 10.35 
475 4.15 3.59 
6.05 545 4.15 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


25L$2537 ONE-OF-TEN DECODER; THREE-STATE OUTPUTS, POLARITY 


§.22 436 2.90 
5.60 4.75 3.50 
980 840 5.20 
11.80 9.90 6.60 
24.40 20.40 13.60 
8.40 7.35 6.30 
17.90 14.80 11.95 
3.74 3.12 2.08 
400 350 2.68 


CONSULT PRODUCT MGR. 


St. Device Temp Package 
AM25LS2521LE E 20 CERLCC 
AM25LS2521PC C 20 MOLD DIP 
AM25LS$2521PCB = _C 20 MOLD DIP 
AM25L$2521XC C DICE 
AM25L$2521XM M DICE 
5962-867 130 1RX M 20 CER DIP 
5962-867 1301SX M 20 CER-PACK-S 
5962-867 130 12X M 20 CER LCC 

25L$2536 ONE-OF-EIGHT DECODER; CONTROL STORAGE 
AM25LS2536DC -C 20 CER DIP 
AM25LS2536DCB  C 20 CERDIP 
AM25LS2536DE E 20 CER DIP 
AM25LS2536DMB M20 CER DIP 
AM25LS2536FMB =~ M 20 CER-PACK-S 
AM25LS2536LC C 20 CER LCC 
AM25LS2536PC C 20 MOLD DIP 
AM25LS2536PCB C20 MOLD DIP 
AM25LS2536XC C DICE 
AM25LS2536XM M DICE 

CONTROL 
AM25LS2537DC C 20 CER DIP 
AM25LS2537DCB C 20 CER DIP 
AM25LS2537DE E 20 CER DIP 
AM25LS2537DMB M20 CER DIP 
AM25LS2537FMB M 20 CER-PACK-S 
AM25LS2537LC C 20 CERLCC 
AM25LS2537LMB M20 CERLCC 
AM25LS2537PC C 20 MOLD DIP 
AM25LS2537PCB  C 20 MOLD DIP 
AM25LS$2537XC C DICE 
AM25L$2537XM M DICE 


CONSULT PRODUCT MGR. 


25L$2538 ONE-OF-EIGHT DECODER; THREE-STATE OUTPUTS, 


POLARITY CONTROL 
AM25LS2538DC C 20 CER DIP §.22 436 2.90 
AM25LS2538DCB_ = C_ 20 CER DIP 5.60 4.75 3.50 
AM25LS2538DE E 20 CER DIP 9.80 7.80 6.27 
AM25LS2538DMB_ ~=—- M20 CER DIP 11.80 9.85 6.60 
AM25LS2538FMB =—- M 20: CER-PACK-S 24.40 20.40 13.60 
AM25LS2538LC C 20 CER LCC 8.40 7.35 6.30 
AM25LS2538LMB M20 CERLCC 29.90 22.10 15.35 
AM25LS2538PC C 20 MOLD DIP 3.74 3.12 2.08 
AM25LS2538PCB = C 20 MOLD DIP 400 3.50 2.68 
AM25LS2538XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS2538XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
95L$2539 DUAL ONE-OF-FOUR DECODER; THREE-STATE OUTPUTS, 
POLARITY CONTROL 
AM25LS2539DC C 20 CER DIP 435 363 2.90 
AM25LS2539DCB_  =C 20 CER DIP 5.60 4.75 3.50 
AM25LS2539DE E 20 CER DIP 8.84 7.20 5.90 
AM25LS2539DMB_ ==M 20 CER DIP 985 820 6.60 
AM25LS2539FMB = M 20 CER-PACK-S 20.34 16.99 13.60: 
AM25LS2539LC C 20 CER LCC 8.40 7.35 6.30 
AM25LS2539PC C 20 MOLD DIP 3.12 2.60 2.08 
AM25LS2539PCB = © _ 20 MOLD DIP 434 3.72 2.68. 
AM25LS2539XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS2539XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


25L$2569 SYNCHRONOUS FOUR-BIT BINARY UP-DOWN COUNTER; 
THREE-STATE OUTPUTS 


AM25LS2569/BRA 
AM25LS2569/BSA 
AM25LS2569/B2A 
AM25LS2569DC 
AM25LS2569DCB 
AM25LS2569DE 
AM25LS2569JC 
AM25LS2569LC 
AM25LS2569PC 
AM25LS2569PCB 
AM25LS2569XC 
AM25LS2569XM 
5962-8754401RX 
5962-8754401SX 
5962-87544012X 


M 20 CER DIP 

M 20 CER-PACK-S 
M 20 CER LCC 

C 20 CER DIP 

C 20 CER DIP 

E 20 CER DIP 

C 20 PLALCC 

C 20 CER LCC 

C 20 MOLD DIP 

C 20 MOLD DIP 

C DICE 

M DICE 

M 20 CER DIP 

M 20 CER-PACK-S 
M 20 CER LCC 


8.50 7.10 5.65 
14.80 13.15 9.90 
18.50 16.75 14.10 

483 4.00 3.35 

§.30 440 3.65 

7.50 610 5.65 

470 400 3.25 

9.85 8.40 

2.80 2.35 2.00 

3.50 2.95 2.45 

CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


8.50 7.10 5.65 
14.80 13.15 9.90 
18.50 16.75 14.10 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
25LS299 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER; ASYNCHRONOUS ILP AM26S02DE E 16 CER DIP 20.65 17.50 14.20 
CLEAR AM26S02FE E 16 CER-PACK-S 27.15 23.10 19.85 @ 
AM25L$299/BRA M20 CER DIP 10.65 930 8.50 AM26S02JC C 20 PLALCC 470 4.00 3.25 
AM25LS299/BSA M20 CER-PACK-S 16.20 14.15 12.80 AM26S02PC C 16 MOLD DIP 270 240 2.15 
AM25LS299XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM26S02PCB C 16 MOLD DIP 3.35 3.00 2.70 
2533 1024-BIT STATIC SHIFT REGISTER Nyp | AM26S02XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
ve 2533V ORDER PART NUMBER AM2833PC AM26S02XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
% §962-8766201EX M16 CER DIP 22.85 19.95 16.50 
capers pen ‘ae en eare aed siamese 2 ILP |» 5962-8766201FX M16 CER-PACK-S 31.50 26.10 22.60 
26S10 QUAD BUS TRANSCEIVER; INVERTING ILP 
AM25LS378DCB ORDER PART NUMBER AM25LS07DCB 
AM26S10/BEA M 16 CER DIP 7.65 671 572 
AM25LS378PC ORDER PART NUMBER AM25LS07PC 
AM26S10/BFA M 16 CER-PACK-S 14.20 12.60 10.50 
AM25LS378PCB ORDER PART NUMBER AM25LS07PCB 
AM26S10/B2A M 20 CERLCC 21.00 17.75 16.25 
AM25LS378XC ORDER PART NUMBER AM25LS07XC AMMoaE tise Ore Cen oe ioe aac’ ae 
25LS379 FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP AM26S10DCB C 16 CER DIP 5 35 450 3 65 
AM25LS379DC ORDER PART NUMBER AM25LS08DC AM26S10JC C 20 PLALCC 490 420 3.35 
AM25LS379DCB ORDER PART NUMBER AM25LS08DCB AM26S10PC C 16 MOLD DIP 330 280 2.95 
AM25LS379PC ORDER PART NUMBER AM25LS08PC AM26S10PCB C 16 MOLD DIP 410 3.45 2.80 
AM25LS379PCB ORDER PART NUMBER AM25LS08PCB AM26S10XC Cc DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS379XC ORDER PART NUMBER AM25LS08XC AM26S10XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
25L$381 ALU FOUR-BIT FUNCTION GENERATOR ILP 5962-8672001EX M16 CER DIP 7.65 671 5.72 
AM25LS381DC C 20 CER DIP 6.50 520 4.35 5962-8672001FX M16 CER-PACK-S 14.20 12.60 10.50 
AM25L$381DCB ©: 20 CER DIP 7.10 585 4.95 5962-86720012X M20 CERLCC 21.00 17.75 16.25 
ioekeeis.. toy Geen Poe mae 26511 QUAD BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING ILP 
AM25LS381FMB = M 20 CER-PACK-S 17.25 15.15 13.80 pres : : = nl ee rue ret 
AM25L$381PC C 20 MOLD DIP 5.00 4.00 3.35 AM26S11DMB M46 CER DIP 790 691 595 
AM25LS$381PCB C 20 MOLD DIP 5.50 450 3,90 AM26S11PC C 16 MOLD DIP 280 216 180 
AM25L$381XC ORDER PART NUMBER SN74LS381X AM26S11PCB C 16 MOLD DIP 440 338 260 
AM25LS381XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM26S11XC C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
25LS$399 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS ILP AM26S11XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25LS399/BFA M16 CER-PACK-S 12.00 10.50 9.00 
AM25LS399DC ORDER PART NUMBER AM25LS09DC 26812 SCHOTTKY QUAD BUS TRANSCEIVER ILP 
% AM26S12/BEA M 16 CER DIP 16.32 14.28 12.24 
AM25LS399DCB ORDER PART NUMBER AM25LS09DCB 
x AM26S12/BFA M 16 CER-PACK-S 24.00 20.00 16.00 
AM25LS399PC ORDER PART NUMBER AM25LS09PC 
% AM26S12/B2A M 20 CERLCC 27.00 23.00 20.00 
AM25LS399PCB ORDER PART NUMBER AM25LS09PCB 
AM25LS399XC ORDER PART NUMBER AM25LS09XC : pres bral . i: = oe oe a 
258557 8 X 8-BIT COMBINATORIAL MULTIPLIER WITH LATCH MIP | AM26S12JC C 20 PLALCC 6.25 540 435 
AM25S557DC C 40 CER DIP 23.75 17.00 13.50 z AM26S12PC C 16 MOLD DIP 3.00 262 2.25 
AM25S557DCB C 40 CER DIP 27.25 19.50 15.50 x AM26S12PCB C 16 MOLD DIP 4.05 3.65 3.30 
AM25S557PC C 40 MOLD DIP 20.25 14.50 11.50 % AM26S12XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM25S557PCB C 40 MOLD DIP 25.50 18.25 14.50 % AM26S12XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
258558 8 X 8-BIT COMBINATORIAL MULTIPLIER MIP |* 9962-8753401EX = _M 16 CER DIP 16.32 14.28 12.24 
AM25S558/BQA M 40 CER DIP 90.00 82.50 75.00 x §962-8753401FX M 16 CER-PACK-S 24.00 20.00 16.00 
AM25S558/BUA M 44 CERLCC 150.00 135.00 120.00 x 5962-87534012X M 20 CER LCC 27.00 23.00 20.00 
AM25$558/LMC M  GERLCC CONSULT PRODUCT MGR. 26S12A SCHOTTKY QUAD BUS TRANSCEIVER ILP 
AM25S558DC C 40 CER DIP 23.75 17.00 13.50 x AM26S12A/BEA —- M16 CER DIP 16.80 14.28 12.24 
AM25S558DCB C 40 CER DIP 27.25 19.50 15.50 x AM26S12A/BFA M16 CER-PACK-S 24.00 20.00 16.00 
AM25S558PC C 40 MOLD DIP 20.25 14.50 11.50 x AM26S12A/B2A M20 CERLCC 27.00 23.00 20.00 
AM25S558PCB C 40 MOLD DIP 25.50 18.25 14.50 * AM26S12ADC C 16 CER DIP 3.34 292 250 
2602 DUAL ONE-SHOT LP |x AM26S12ADCB C 16 CER DIP 450 4.00 3.55 
AM2602DC C 16 CER DIP 430 3.50 2.80 x AM26S12AFMB M 16 CER-PACK-S 20.15 16.85 16.00 
% AM2602DCB C 16 CER DIP 520 450 3.75 x AM26S12APC C 16 MOLD DIP 3.00 2.62 2.25 
AM2602DMB M 16 CER DIP 12.46 10.90 9.34 % AM26S12APCB C 16 MOLD DIP 405 3.65 3.30 
AM2602PC C 16 MOLD DIP 285 235 200 % AM26S12AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2602PCB C 16 MOLD DIP 380 310 270 % AM26S12AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2602XC é DICE CONSULT PRODUCT MGR. x  5962-8753402EX M 16 CER DIP 16.80 14.28 12.24 
AM2602XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. wx 5962-8753402FX M 16 CER-PACK-S 24.00 20.00 16.00 
20m LOW-POWER DU ONc.4a0y ip |* 9962-87534022x M20 CER LCC 27.00 23.00 20.00 
AM26L02DC C 16 CER DIP 430 350 2.80 2615 DUAL SINGLE-ENDED FAIL-SAFE LINE RECEIVER ILP 
AM26L02DCB C 16 CER DIP 5.20 450 3.75 % AM2615DC C 16 CER DIP 10.00 9.00 7.75 
AM26L02DMB M 16 CER DIP 12.40 10.85 9.35 # AM2615DE E 16 CER DIP 16.50 14.00 12.00 
AM26L02FE M 16 CER-PACK-S 15.70 13.20 11.65 * AM2615DMB M 16 CER DIP 18.50 16.00 14.00 
AM26L02FMB M 16 CER-PACK-S 16.70 14.20 12.65 x AM2615FMB M 16 CER-PACK-S 24.85 22.15 19.90 
AM26L02PC C 16 MOLD DIP 285 235 2.00 * AM2615PC C 16 MOLD DIP 950 7.50 6.00 
AM26L02PCB C 16 MOLD DIP 3.80 3.10 2.70 : 
AM26L02XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. marry a Mr neti in, ae ILP 
Sani mia MBE CONSULT PRODUCT MGR. AM26LS29/BFA M16 CER-PACK-S 22.05 1625 12.50 
are SCHOTTKY DUAL ONE-SHOT ILP AM26LS29/B2A M 20 CER LCC 24.15 18.50 14.70 
M 1 IP 22.80 19.95 16.50 AM26LS29DC C 16 CER DIP 3.50 3.15 2.85 
AM26S02/BFA M 16 CER-PACK-S 31.50 26.10 22.60 AM26LS29DCB C 16 CER DIP 450 400 3.65 
AM26S02DC C 16 CER DIP 430 350 2.80 AM26LS29JC C 20 PLALCC 5.60 480 3.85 
AM26S02DCB C 16 CER DIP 5.20 4.50 3.75 AM26LS29JCTR C 20 PLALCC 5.70 490 3.95 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM26LS29LC C 20 CER LCC 15.75 13.90 
AM26LS29PC C 16 MOLD DIP 3.145 2.90 2.60 
AM26LS29PCB C 16 MOLD DIP 4.15 3.75 3.35 
AM26LS29XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS29XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

26L$30 RS-422/RS-423 LINE DRIVER 
AM26LS30/BEA M 16 CER DIP 920 810 6.90 
AM26LS30/BFA M 16 CER-PACK-S 13.85 12.45 11.60 
AM26LS30/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM26LS30DC C 16 CER DIP 420 3.67 3.15 
AM26LS30DCB C 16 CER DIP 4.05 
AM26LS30DE E 16 CER DIP 8.20 7.10 5.90 
AM26LS30JC C 20 PLALCC 490 4.20 3.35 
AM26LS30JCTR C 20 PLALCC 490 4.20 3.35 
AM26LS30LC C 20 CER LCC 15.75 18.90 
AM26LS30PC C 16 MOLD DIP 270 2.40 2.15 
AM26LS30PCB C 16 MOLD DIP 3.60 3.25 2.90 
AM26LS30XC C.DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS30XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-8672 101EX M 16 CER DIP 920 810 6.90 
5962-8672 101FX M 16 CER-PACK-S 22.05 16.25 12.50 
5962-8672 1012X M 20 CER LCC 24.15 19.40 18.50 

26LS$31 QUAD DIFFERENTIAL LINE DRIVER RS-422 
AM26LS31/BEA M 16 CER DIP 8.80 7.95 7.05 
AM26LS31/BFA M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
AM26LS31/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM26LS31DC C 16 CER DIP 2.00 1.80 1.65 
AM26LS31DCB C 16 CER DIP 2.85 2.65 2.30 
AM26LS31DE E 16 CER DIP 7.75 7.00 6.25 
AM26LS31DMS M 16 CER DIP 158.44 126.75 101.50 
AM26LS31FMS M 16 CER-PACK-S 165.45 132.45 105.96 
AM26LS31JC C 20 PLA LCC 2.95 2.50 2.00 
AM26LS31JCTR C 20 PLALCC 3.05 2.60 2.10 
AM26LS31LC C 20 CER LCC 17.00 15.75 13.90 
AM26LS31PC C 16 MOLD DIP 1.25: 1.10... 1.00 
AM26LS31PCB C 16 MOLD DIP 2.15 1.80 1.50 
AM26LS31SC C 16 PLA SO GW 167 140 1.33 
AM26LS31SCTR C 16 PLA SO GW 160 1.50 1.48 
AM26LS31XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS31XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
780230 1EX M 16 CER DIP 8.80 7.95 7.05 
780230 1FX M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
780230 12X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 

26LS32 QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVER RS-422/RS-423 
AM26LS32/BEA M 16 CER DIP 8.80 7.95 7.05 
AM26LS32/BFA M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
AM26LS32/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM26LS32DC C 16 CER DIP 2.00 1.80 1.65 
AM26LS32DCB C 16 CER DIP 2.85 2.65 2.30 
AM26LS32DE E 16 CER DIP 7.75 7.05 6.25 
AM26LS32DMS M 16 CER DIP 158.44 126.75 101.50 
AM26LS32FMS M 16 CER-PACK-S 165.56 132.45 105.96 
AM26LS32JC C 20 PLA LCC 2.95 2.50 2.00 
AM26LS32JCTR C 20 PLA LCC 3.05 2.60 2.10 
AM26LS32LC C 20 CER LCC 17.00 15.75 13.90 
AM26LS32PC C 16 MOLD DIP 1.25 1.10 1.00 
AM26LS32PCB C 16 MOLD DIP 2.15 1.80 1.50 
AM26LS32SC C 16 PLASO GW 167 1.40 1.33 
AM26LS32SCTR C 16 PLA SO GW 1.60 1.50 1.43 
AM26LS32XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS32XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
780200 1EX M 16 CER DIP 8.80 7.95 7.05 
780200 1FX M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
780200 12X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 

96L$32B QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVER RS-422/RS-423 

(HIGH PERFORMANCE VERSION OF AMD’S 26LS32) 

AM26LS32B/BEA M 16 CER DIP 17.65 15.45 11.70 
AM26LS32B/BFA M 16 CER-PACK-S 22.00 16.60 13.20 
AM26LS32B/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM26LS32BDC C 16 CER DIP 3.40 2.90 2.25 
AM26LS32BDCB C 16 CER DIP 3.82 3.35 3.06 
AM26LS32BDE E 16 CER DIP 12.10 1035 8.40 
AM26LS32BJC C 20 PLA LCC 3.40 2.90 2.25 
AM26LS32BPC C 16 MOLD DIP 3.00 2.60 2.00 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM26LS32BPCB C 16 MOLD DIP 3.70. - 3.30 — 2.90 
5962-876 1601EX M 16 CER DIP 17.65 1545 11.70 
5962-876 1601FX M 16 CER-PACK-S 22.00 16.60 13.20 
5962-876 16012X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 

26L$33 QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVER 
AM26LS33/BEA M 16 CER DIP 10.45 9.05 8.25 
AM26LS33/BFA M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
AM26LS33/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM26LS33DC C 16 CER DIP 2.82 2.42 2.26 
AM26LS33DCB C 16 CER DIP 3.82 3.44 3.06 
AM26LS33JC C 20 PLA LCC 470 400 3.25 
AM26LS33JCTR C 20 PLALCC 480 4.10 3.35 
AM26LS33LC C 20 CERLCC 17.00 15.75 13.90 
AM26LS33PC C 16 MOLD DIP 2.50 2.25 2.00 
AM26LS33PCB C 16 MOLD DIP 3.50 . 3.18: 2.80 
AM26LS33SC C 16 PLA SO GW 3.33 2.67 2.50 
AM26LS33SCTR C 16 PLA SO GW 2.85 2.70 2.60 
AM26LS33XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS33XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
7802002EX M 16 CER DIP 10.45 9.05 8.25 
7802002FX M 16 CER-PACK-S 22.00 16.25 12.50 
78020022X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 

26LS$34 QUAD DIFFERENTIAL LINE RECEIVER 
AM26LS34/BEA M 16 CER DIP 17.65 15.45 11.70 
AM26LS34/BFA M 16 CER-PACK-S 22.00 16.60 13.20 
AM26LS34DC C 16 CER DIP 420 367 3.15 
AM26LS34DCB C 16 CER DIP 5.05 4.60 4.05 
AM26LS34JC C 20 PLALCC 7.85 6.70 5.40 
AM26LS34JCTR C 20 PLALCC 7.95 680 5.50 
AM26LS34LC C 20 CERLCC 17.50 15.75 13.90 
AM26LS34PC C 16 MOLD DIP 3.76 3.29 2.82 
AM26LS34PCB C 16 MOLD DIP 480 429 3.75 
AM26LS34SC C 16 PLASO GW 425 400 3.75 

| AM26LS34SCTR C 16 PLA SO GW 435 410 3.85 
AM26LS34XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM26LS34XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

26L$38 QUAD BACKPLANE TRANSCEIVER 
AM26LS38DC C 24 CER DIP 6.35 535 4.35 
AM26LS38DCB C 24 CER DIP 7.10 6.10 5.10 

97LS00 256 X 1 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - THREE STATE 
AM27LS00/BEA M 16 CER DIP 55.0NS 16.50 13.50 11.25 
AM27LS00/BFA M 16 CER-PACK-S 55.0NS 25.25 20.70 16.40 
AM27LS00DC C 16 CER DIP 450NS 7.50 6.25 5.39 
AM27LS00DCB C 16 CER DIP 450NS 865 7.20 6.15 
AM27LS00PC C16 MOLDDIP 45.0NS 630 5.25 4.50 
AM27LSO0PCB C16 MOLDDIP 45.0NS 7.25 6.05 5.20 
8602001EX M 16 CER DIP 55.0NS 16.50 13.50 11.25 
860200 1FX M 16 CER-PACK-S 55.0NS 25.25 20.70 16.40 
97LS00A 256 X 1 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - THREE STATE 
- HIGH SPEED 
AM27LS00A/BEA M 16 CER DIP 45.0NS 22.45 19.35 16.85 
AM27LS00A/BFA M 16 CER-PACK-S 45.0NS 30.45 27.00 24.00 
AM27LSO0ADC C 16 CER DIP 35.0NS 10.90 9.10 7.80 
AM27LSO0ADCB C 16 CER DIP 35.0NS 1255 10.55 8.95 
AM27LSO0APC C16 MOLD DIP 350NS 10.00 835 7.15 
AM27LSO0APCB C16 MOLD DIP 35.0NS 11.50 9.60 8.20 
8602002EX M 16 CER DIP 45.0NS 22.45 19.35 16.85 
8602002FX M 16 CER-PACK-S 45.0NS 30.45 27.00 24.00 
27LS01 256 X 1 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - OPEN 
COLLECTOR 
AM27LS01/BEA M 16 CER DIP 55.0 NS 16.50 13.50 11.25 
AM27LS01/BFA M 16 CER-PACK-S 55.0NS 25.25 20.70 16.90 
AM27LS01DC C 16 CER DIP 45.0NS 8.10 6.75 5.80 
AM27LS01DCB C 16 CER DIP 450NS 9.30 7.75 6.65 
AM27LS01PC C16 MOLDDIP 450NS 670 560 4.80 
AM27LS01PCB C16 MOLD DIP 45.0NS 7.70 645 5.50 
8602003EX M 16 CER DIP 55.0NS 16.50 13.50 11.25 
8602003FX M 16 CER-PACK-S 55.0NS 25.25 20.70 16.90 
97LS01A 256 X 1 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - OPEN 
COLLECTOR - HIGH SPEED 
8602004EX M 16 CER DIP 45.0NS 22.45 19.35 16.85 
8602004FX M 16 CER-PACK-S 45.0NS 30.45 27.00 24.00 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
27LS02 16 X 4 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - OPEN 
COLLECTOR 
C AM27LS02/BEA M 16 CER DIP 65.0NS 15.20 12.65 10.85 
| AM27LS02/BFA M 16 CER-PACK-S 65.0NS 27.35 22.80 19.55 
| AM27LS02/B2A M20 CERLCC 65.0NS 38.00 31.70 27.15 
AM27LS02/B2C ORDER PART NUMBER AM27LS02/B2A 
N AM27LS02DC C 16 CER DIP 99.0NS 7.00 5.85 5.00 
N AM27LS02DCB C 16 CER DIP 99-0NS 805 6.70 5.75 
D AM27LS02FCB C 16 CER-PACK-S 55.0NS 16.10 13.40 11.50 
N AM27LS02PC C16 MOLD DIP 55.0NS 560 465 4.00 
N AM27LS02PCB C16 MOLD DIP 55.0NS 645 5.40 4.60 
8605 103EX M 16 CER DIP 65.0NS 15.90 13.40 10.65 
8605 103FX M 16 CER-PACK-S 65.0NS 27.40 23.00 18.50 
8605 1032X M20 CERLCC 65.0NS 32.40 28.00 24.70 
27802 16 X 4 TTL RAM, OPEN COLLECTOR 
AM27S02-50/B2A ORDER PART NUMBER AM27S02/B2A 
C AM27S02/BEA M16 CERDIP 50.0NS 12.70 10.60 9.10 
D AM27S02/BFA M16 CER-PACK-S 50.0NS 22.85 19.05 16.35 
D AM27S02/B2A M20 CERLCC 50.0NS 3225 26.90 23.05 
AM27S02/B2C ORDER PART NUMBER AM27S02/B2A 
| AM27S02DC C 16 CER DIP 35.0NS 4.70 390 3.35 
| AM27S02DCB C 16 CER DIP 35.0NS 540 450 3.85 
| AM27S02FC C 16 CER-PACK-S 35.0NS 9.40 7.85 6.70 
| AM27S02PC C 16 MOLDDIP 350NS 3.75 3115 270 
| AM27S02PCB C 16 MOLDDIP 35.0NS 430 3.60 3.10 
8605101EX M 16 CER DIP 90.0NS 13.00 10.75 8.75 
8605101FX M 16 CER-PACK-S 50.0NS 26.00 21.50 17.50 
8605 1012X M 20 CER LCC 50.0NS 31.00 29.50 23.35 
27S02A 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - HIGH SPEED 
| AM27S02A/BEA M 16 CER DIP 30.0NS 17.40 14.50 12.45 
| AM27S02A/BFA M 16 CER-PACK-S 30.0NS 31.30 26.10 22.35 
| AM27S02A/B2A M20 CERLCC 30.0NS 43.50 36.25 31.05 
AM27S02A/B2C ORDER PART NUMBER AM27S02A/B2A 
D AM27S02ADC C 16 CER DIP 2.0NS 7.10 590 5.10 
D AM27S02ADCB C 16 CER DIP 25.0NS 820 680 5.85 
D AM27S02APC C16 MOLDDIP 250NS 5.70 475 4.10 
D AM27S02APCB C16 MOLD DIP 250NS 655 545 4.70 
8605 102EX M 16 CER DIP 30.0NS 17.25 13.80 11.50 
8605 102FX M 16 CER-PACK-S 30.0NS 29.40 24.75 19.70 
8605 1022X M 20 CER LCC 30.0NS 34.40 29.75 25.50 
27S02-15 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - 15 NS TAA - 70 MA 
ICC - MILITARY 
AM27S02-15DC C 16 CER DIP 15.0NS 10.50 8.75 7.50 
AM27S02-15DCB C 16 CER DIP 15.0 NS 12.10 10.10 8.65 
AM27S02-15PC C 16 MOLDDIP 15.0NS 840 7.00 6.00 
AM27S02-15PCB C16 MOLDDIP 150NS 9.65 805 6.90 
27S02-20 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - 20 NS TAA - 70 MA 
ICC - MILITARY 
AM27S02-20/BEA M16 CER DIP 20.0NS 17.00 14.15 12.15 
AM27S02-20/BFA = M16 CER-PACK-S 20.0NS 30.60 25.50 21.85 
AM27S02-20/B2A M20 CERLCC 20.0NS 42.50 35.40 30.35 
27LS02-25 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- OPEN 
COLLECTOR- 25 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 
AM27LS02-25DC C 16 CER DIP 29.0NS 9.80 820 7.00 
AM27LS02-25DCB CC 16 CERDIP 25.0NS 11.30 9.40 8.05 
AM27LS02-25PC C 16 MOLD DIP 250NS 7.85 655 5.60 
AM27LS02-25PCB C16 MOLDDIP 25.0NS 9.00 7.50 6.45 
27S02-25 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - 25 NS TAA - 70 MA 
ICC - COMMERCIAL 
AM27S02-25DC ORDER PART NUMBER AM27S02ADC 
AM27S02-25DCB ORDER PART NUMBER AM27S02ADCB 
AM27S02-25PC ORDER PART NUMBER AM27S02APC 
AM27S02-25PCB ORDER PART NUMBER AM27S02APCB 
27LS02-30 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- OPEN 
COLLECTOR- 30 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 
AM27LS02-30/BEA M16 CER DIP 30.0NS 24.00 20.00 17.15 


AM27LS02-30/BFA M 16 CER-PACK-S 30.0NS 43.20 36.00 30.85 


AM27LS02-30/B2A M20 CERLCC 


27802-35 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - 35 NS TAA - 70 MA 
ICC - COMMERCIAL 
AM27S02-35DC ORDER PART NUMBER AM27S02DC 


30.0NS 60.00 50.00 42.85 


St Device Temp Package 1-9 = 10-99 
AM27S02-35DCB ORDER PART NUMBER AM27S02DCB 
AM27S02-35PC ORDER PART NUMBER AM27S02PC 
AM27S02-35PCB ORDER PART NUMBER AM27S02PCB 


27802-50 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - 50 NS TAA - 70 MA 
ICC - MILITARY 
AM27S02-50/BEA ORDER PART NUMBER AM27S02/BEA 
AM27S02-50/BFA ORDER PART NUMBER AM27S02/BFA 


27LS02-55 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- OPEN 
COLLECTOR- 55 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 


AM27LS02-55DC ORDER PART NUMBER AM27LS02DC 
AM27LS02-55DCB ORDER PART NUMBER AM27LS02DCB 
AM27LS02-55PC ORDER PART NUMBER AM27LS02PC 
AM27LS02-55PCB ORDER PART NUMBER AM27LS02PCB 


27LS02-65 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- OPEN 
COLLECTOR- 65 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 


AM27LS02-65/BEA § ORDER PART NUMBER AM27LS02/BEA 
AM27LS02-65/BFA = ORDER PART NUMBER AM27LS02/BFA 
AM27LS02-65/B2A | ORDER PART NUMBER AM27LS02/B2A 


27LS03 16 X 4 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - THREE STATE 


C AM27LS03/BEA M 16 CER DIP 65.0NS 15.20 12.65 
| AM27LS03/BFA M 16 CER-PACK-S 65.0NS 27.35 22.80 
| AM27LS03/B2A M20 CERLCC 65.0NS 38.00 31.65 
AM27LS03/B2C ORDER PART NUMBER AM27LS03/B2A 
D AM27LS03DC C 16 CER DIP 59.0NS 620 5.15 
D AM27LS03DCB C 16 CER DIP 99.0NS 7.15 5.95 
D AM27LS03PC C16 MOLDDIP 55.0NS 495 4.15 
D AM27LS03PCB C 16 MOLD DIP 55.0NS 5.70 4.75 
8605 106EX M 16 CER DIP 65.0NS 15.90 13.40 
8605 106FX M 16 CER-PACK-S 65.0NS 27.40 23.00 
8605 1062X M20 CERLCC 65.0NS 32.40 28.00 
27803 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE 
C AM27S03/BEA M 16 CER DIP 90.0NS 12.70 10.60 
D AM27S03/BFA M 16 CER-PACK-S 50.0NS 22.85 19.05 
D AM27S03/B2A M20 CERLCC 50.0NS 31.75 26.45 
AM27S03/B2C ORDER PART NUMBER AM27S03/B2A 
| AM27S03DC C 16 CER DIP 35.0NS 530 4.40 
| AM27S03DCB C 16 CER DIP 35.0NS 6.10 5.10 
| AM27S03LC C20 CERLCC 35.0NS 12.70 10.60 
| AM27S03PC C 16 MOLD DIP 35.0NS 4.25 3.55 
| AM27S03PCB C 16 MOLD DIP 35.0NS 490 4.10 
8605 104EX M 16 CER DIP 90.0NS 13.00 10.75 
8605 104FX M 16 CER-PACK-S 50.0NS 26.00 21.50 
8605 1042X M20 CERLCC 50.0NS 31.00 29.50 
27S03A 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - HIGH SPEED 
AM27S03A/BEA M 16 CER DIP 30.0NS 17.25 13.80 
AM27S03A/BFA M 16 CER-PACK-S 30.0NS 29.40 24.75 
AM27S03A/B2A M20 CERLCC  30.0NS 34.40 29.50 
AM27S03A/B2C ORDER PART NUMBER AM27S03A/B2A 
D AM27S03ADC C 16 CER DIP 25.0NS 650 5.40 
D AM27S03ADCB C 16 CER DIP 25.0NS 7.50 6.25 
D AM27S03APC C 16 MOLD DIP 25.0NS 5.20 4.35 
D AM27S03APCB C 16 MOLD DIP 25.0NS 6.00 5.00 
8605 105EX M 16 CER DIP 30.0NS 17.25 13.80 
8605 105FX M 16 CER-PACK-S 30.0NS 29.40 24.75 
8605 1052X M20 CERLCC 30.0NS 34.40 29.50 
27803-15 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - 15 NS TAA - 70 MAICC 
COMMERCIAL 
AM27S03-15DC C 16 CER DIP 15.0NS 9.70 8.10 
AM27S03-15DCB C 16 CER DIP 15.0NS 11.15 9.30 
AM27S03-15PC C 16 MOLD DIP 15.0NS 7.75 6.45 
AM27S03-15PCB C 16 MOLD DIP 15.0NS 890 7.45 


27S03-20 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - 20 NS TAA - 70 MAICC 


MILITARY 
AM27S03-20/BEA M16 CERDIP 20.0NS 17.00 14.20 
AM27S03-20/BFA = M16 CER-PACK-S 20.0NS 30.60 25.50 


AM27S03-20/B2A M20 CERLCC 20.0NS 42.50 35.40 


100 up 


10.85 
19.55 
27.15 


4.45 
5.10 
3.55 
4.10 
10.65 
18.50 
24.70 


9.10 
16.35 
22.70 


3.80 
4.35 
9.10 
3.05 
3.50 
8.75 
17.50 
23.35 


11.50 
19.70 
29.90 


4.65 
9.30 
3.70 
4.25 
11.50 
19.70 
24.50 


6.95 
7.95 
9.95 
6.35 


12.15 
21.85 
30.35 


27LS03-25 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- THREE STATE- 


25 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 


AM27LS03-25DC C 16 CER DIP 25.0NS 890 7.40 
AM27LS03-25DCB  C 16 CER DIP 25.0NS 10.25 8.55 
AM27LS03-25PC C 16 MOLD DIP 25.0NS 7.10 5.95 
AM27LS03-25PCB C16 MOLDDIP 25.0NS 820 6.80 


6.35 
7.30 
9.10 
5.85 


er 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


27803-25 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - 25 NS TAA - 70 MAICC - 
COMMERCIAL 


AM27S03-25DC ORDER PART NUMBER AM27S03ADC 
AM27S03-25DCB ORDER PART NUMBER AM27S03ADCB 
AM27S03-25PC ORDER PART NUMBER AM27S03APC 
AM27S03-25PCB ORDER PART NUMBER AM27S03APCB 


27LS03-30 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- THREE STATE- 
30 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 
AM27LS03-30/BEA M16 CER DIP 30.0 NS 
AM27LS03-30/BFA M16 CER-PACK-S 30.0NS 43.20 36.00 30.85 
AM27LS03-30/B2A M20 CERLCC 30.0NS 60.00 50.00 42.85 


27S03-35 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - 35 NS TAA - 70 MAICC - 
COMMERCIAL 


24.00 20.00 17.15 


AM27S03-35DC ORDER PART NUMBER AM27S03DC 
AM27S03-35DCB ORDER PART NUMBER AM27S03DCB 
AM27S03-35PC ORDER PART NUMBER AM27S03PC 
AM27S03-35PCB ORDER PART NUMBER AM27S03PCB 
27803-50 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - 50 NS TAA - 70 MAICC - 
MILITARY 
AM27S03-50/BEA ORDER PART NUMBER AM27S03/BEA 
AM27S03-50/BFA ORDER PART NUMBER AM27S03/BFA 
AM27S03-50/B2A ORDER PART NUMBER AM27S03/B2A 


27LS03-55 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- THREE STATE- 
55 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 


AM27LS03-55DC ORDER PART NUMBER AM27LS03DC 
AM27LS03-55DCB ORDER PART NUMBER AM27LS03DCB 
AM27LS03-55PC ORDER PART NUMBER AM27LS03PC 
AM27LS03-55PCB ORDER PART NUMBER AM27LS03PCB 


27LS03-65 16 X 4 TTL RAM- LOW-POWER SCHOTTKY- THREE STATE- 
65 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 


AM27LS03-65/BEA § ORDER PART NUMBER AM27LS03/BEA 
AM27LS03-65/BFA § ORDER PART NUMBER AM27LS03/BFA 
AM27LS03-65/B2A = ORDER PART NUMBER AM27LS03/B2A 
27LS07 16 X 4 TTL RAM - LOW-POWER SCHOTTKY - THREE STATE - 
NONINVERTING OUTPUTS 
C AM27LS07/BEA M 16 CER DIP 65.0NS 19.50 16.25 13.95 
| AM27LS07/BFA M 16 CER-PACK-S 65.0NS 35.10 29.25 25.10 
| AM27LS07/B2A M20 CERLCC 65.0NS 48.75 40.65 34.80 
AM27LS07/B2C ORDER PART NUMBER AM27LS07/B2A 
D AM27LS07DC C 16 CER DIP SN.0NS 7.20 6.00 5.15 
D AM27LS07DCB C 16 CER DIP S9.0NS 830 690 5.90 
D AM27LS07PC C16 MOLDDIP 550NS 5.75 480 4.10 
D AM27LS07PCB C16 MOLD DIP 55.0NS 660 5.50 4.75 


27807 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - NONINVERTING OUTPUTS 


D AM27S07/BEA M 16 CER DIP 90.0NS 15.00 12.50 10.70 
| AM27S07/BFA M 16 CER-PACK-S 50.0NS 27.00 22.50 19.30 
D AM27S07/B2A M20 CERLCC 50.0NS 37.50 31.25 26.80 
AM27S07/B2C ORDER PART NUMBER AM27S07/B2A 
D AM27S07DC C 16 CER DIP 35.0NS 6.20 5.20 4.45 
D AM27S07DCB C 16 CER DIP S5.0NS 7.15 595 5.10 
D AM27S07PC C16 MOLD DIP 35.0NS 495 415 3.55 
D AM27S07PCB C16 MOLD DIP 350NS 5.70 4.75 4.10 
27S07A 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - NONINVERTING OUTPUTS - 
HIGH SPEED 
AM27S07A/BEA M 16 CER DIP 30.0NS 24.00 19.00 15.50 
AM27S07A/BFA M 16 CER-PACK-S 30.0NS 42.50 36.50 27.35 
AM27S07A/B2A M20 CERLCC 30.0NS 4850 4250 34.00 
AM27S07A/B2C ORDER PART NUMBER AM27S07A/B2A 


| AM27S07ADC C 16 CER DIP 250NS 9.40 7.85 6.70 
| AM27S07ADCB C 16 CER DIP 20.0NS 10.80 9.00 7.70 
D AM27S07APC C16 MOLDDIP 250NS 7.45 620 5.30 
D AM27S07APCB C16 MOLDDIP 250NS 865 7.20 6.20 
x 7801501EX M 16 CER DIP 30.0NS 24.00 19.00 15.50 
x 780150 1FX M 16 CER-PACK-S 30.0NS 42.50 36.50 27.35 


27807-15 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
15 NS TAA- 70MA ICC- COMM 


AM27S07-15DC C 16 CER DIP 15.0NS 14.00 11.70 10.00 
AM27S07-15DCB C 16 CER DIP 15.0NS 16.10 13.40 11.50 
AM27S07-15PC C16 MOLDDIP 15.0NS 11.20 935 8.00 
AM27S07-15PCB C 16 MOLD DIP 15.0NS 12.90 10.75 9.20 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


27807-20 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
20 NS TAA- 70 MA ICC- MIL 


AM27S07-20/BEA M16 CER DIP 20.0NS 23.00 19.20 16.45 
AM27S07-20/BFA M16 CER-PACK-S 20.0NS 41.40 34.50 29.60 
AM27807-20/B2A M20 CERLCC 20.0NS 57.50 47.90 41.10 


27LS07-25 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
25 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 


AM27LS07-25DC C 16 CER DIP 20.0NS 1020 850 7.30 
AM27LS07-25DCB_  C 16 CER DIP 25.0NS 11.75 9.80 8.40 
AM27LS07-25PC C 16 MOLD DIP 25.0NS 820 680 5.85 
AM27LS07-25PCB C16 MOLDDIP 250NS 9.40 7.80 6.70 


27807-25 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
25 NS TAA- 70MA ICC- COMM 


AM27S07-25DC ORDER PART NUMBER AM27S07ADC 
AM27S07-25DCB ORDER PART NUMBER AM27S07ADCB 
AM27S07-25PC ORDER PART NUMBER AM27S07APC 
AM27807-25PCB ORDER PART NUMBER AM27S07APCB 


27LS07-30 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
30 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 
AM27LS07-30/BEA M16 CER DIP 30.0NS 28.50 23.75 20.35 
AM27LS07-30/BFA M16 CER-PACK-S 30.0NS 51.30 42.75 36.65 
AM27LS07-30/B2A M20 CERLCC 30.0NS 71.25 59.40 50.90 


27807-35 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
35 NS TAA- 70MA ICC- COMM 


AM27807-35DC ORDER PART NUMBER AM27S07DC 
AM27S07-35DCB ORDER PART NUMBER AM27S07DCB 
AM27S07-35PC ORDER PART NUMBER AM27S07PC 
AM27S07-35PCB ORDER PART NUMBER AM27S07PCB 


27807-50 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
50 NS TAA- 70 MA ICC- MIL 


AM27S07-50/BEA ORDER PART NUMBER AM27S07/BEA 
AM27S07-50/BFA ORDER PART NUMBER AM27S07/BFA 
AM27S07-50/B2A ORDER PART NUMBER AM27S07/B2A 


27LS07-55 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
55 NS TAA- 35 MA ICC- COMM 


AM27LS07-55DC ORDER PART NUMBER AM27LS07DC 
AM27LS07-55DCB ORDER PART NUMBER AM27LS07DCB 
AM27LS07-55PC ORDER PART NUMBER AM27LS07PC 
AM27LS07-55PCB ORDER PART NUMBER AM27LS07PCB 


27LS07-65 16 X 4 TTL RAM- THREE STATE- NONINVERTING OUTPUTS- 
65 NS TAA- 38 MA ICC- MIL 


AM27LS07-65/BEA |§ ORDER PART NUMBER AM27LS07/BEA 
AM27LS07-65/BFA § ORDER PART NUMBER AM27LS07/BFA 
AM27LS07-65/B2A § ORDER PART NUMBER AM27LS07/B2A 


27C1024 1 - MEGABIT CMOS EPROM 
(*DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


D AM27C01024-205DC C40 S.B. VIEW 200NS 60.00 53.75 48.00 
D AM27C1024-2500C C40 S.B. VIEW 250NS* 50.80 45.50 40.60 
D AM27C1024-300DC C40 S.B. VIEW 300NS* 44.15 39.50 35.25 
D AM27C1024-305DC C40 S.B. VIEW  300NS 43.25 3880 34.50 
D AM27C1024-455DC C40 S.B. VIEW 450NS 41.50 37.30 33.25 
D AM27C1024DC C40 S.B.VIEW 250NS 46.50 41.75 37.25 


27128 16384 X 8 BIT UV EPROM 
(*DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 
AM27128-1DC ORDER PART NUMBER AM27128A-1DC 
AM27128-15DC ORDER PART NUMBER AM27128A-15DC 


AM27128-2DC ORDER PART NUMBER AM27128A-2DC 
AM27128-25DC ORDER PART NUMBER AM27128A-25DC 
AM27128-3DC ORDER PART NUMBER AM27128A-3DC 
AM27128-30DC ORDER PART NUMBER AM27128A-30DC 
AM27128-4DC ORDER PART NUMBER AM27128A-4DC 
AM27128-45DC ORDER PART NUMBER AM27128A-45DC 
AM27128DC ORDER PART NUMBER AM27128ADC 
AM27128DCB ORDER PART NUMBER AM27128ADCB 


27128A 128K-BIT EPROM; PROGRAMMING VOLTAGE 12.5V 
(DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


AM27128A-1DC C 28 C.D. VIEW 150NS 15.36 12.80 10.67 
AM27128A-15DC C 28 C.D. VIEW 150NS* 16.89 14.08 11.73 
AM27128A-2DC C28 C.D. VIEW 200NS 800 6.15 5.40 
AM27128A-2PC C 28 MOLD DIP 200NS 695 5.91 5.03 
AM27128A-20/BUA M32 LCC W/VIEW 200 NS* 174.60 145.80 121.50 
AM27128A-20/BUC |§ ORDER PART NUMBER AM27128A-20/BUA 


NVD 


NVD 


NVD 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM27128A-20/BXA M28 C.D. VIEW 200NS* 116.40 97.20 81.00 
AM27128A-20DM ORDER PART NUMBER AM27128A-20/BXA 
AM27128A-20PC C 28 MOLD DIP 200NS* 7.20 616 5.28 
AM27128A-25/BUA M32 LCC W/VIEW 250 NS* 145.50 121.50 101.25 
AM27128A-25/BUC |§ ORDER PART NUMBER AM27128A-25/BUA 
AM27128A-25/BXA M28 C.D. VIEW 250NS* 87.30 72.90 60.75 
AM27 128A-25DC C 28 C.D. VIEW 250NS* 875 7.29 6.08 
AM27 128A-25DM ORDER PART NUMBER AM27128A-25/BXA 
AM27128A-25PC C 28 MOLD DIP 250NS* 655 551 4.63 
AM27128A-3DC C28 C.D. VIEW 300NS 7.68 640 5.33 
AM27128A-30/BUA M32 LCC W/VIEW 300 NS* 124.16 103.68 86.40 
AM27128A-30/BUC | ORDER PART NUMBER AM27128A-30/BUA 
AM27128A-30/BXA M28 C.D. VIEW  300NS* 77.60 64.80 54.00 
AM27128A-30DC C 28 C.D. VIEW 300NS* 875 7.29 6.08 
AM27128A-4DC C28 C.D. VIEW 450NS 7.29 608 5.06 
AM27128A-45/BUA M32 LCC W/VIEW 450 NS* 116.40 97.20 81.00 
AM27128A-45/BUC |= ORDER PART NUMBER AM27128A-45/BUA 
AM27128A-45/BXA M28 C.D. VIEW  450NS* 67.90 56.70 47.25 
AM27128A-45DC C28 C.D. VIEW 450NS* 7.78 648 5.40 
AM27128A-45DM ORDER PART NUMBER AM27128A-45/BXA 
AM27128ADC C28 C.D. VIEW 250NS 7.68 640 5.33 
AM27128ADCB C28 C.D. VIEW 250NS 9.62 802 6.68 
AM27128APC C 28 MOLDDIP 250NS 630 5.26 4.38 
8202503YX M28 C.D. VIEW 200NS* 116.40 97.20 81.00 
8202503ZX M 32 LCC W/VIEW 200 NS* 174.60 145.80 121.50 
8202504YX M28 C.D. VIEW 300NS* 77.60 64.80 54.00 
8202504ZX M 32 LCC W/VIEW 300 NS* 124.16 103.68 86.40 
8202505YX M28 C.D. VIEW 250NS* 87.30 72.90 60.75 
8202505ZX M 32 LCC W/VIEW 250 NS* 145.50 121.50 101.25 

27813 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 

STATE 
AM27S$13/BEA M 16 CER DIP 60.0NS 10.70 830 6.90 
AM27S$13/B2A M20 CERLCC 60.0NS 2420 18.75 15.60 
AM27S13DC C 16 CER DIP 50.0NS 5.05 3.95 3.25 
AM27S13DCB C 16 CER DIP 50.0 NS 4.05 
AM27S13DMB ORDER PART NUMBER AM27S13/BEA 

D AM27S13PC C16 MOLDDIP 50.0NS 3.52 280 2.32 
AM27S13PCB C 16 MOLD DIP 50.0NS 3.00 

27S13A 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM 

- THREE STATE 
AM27S13A/BEA M 16 CER DIP 40.0NS 11.15 865 7.15 
AM27S13A/B2A M20 CERLCC  40.0NS 25.00 19.35 16.10 
AM27S13ADC C 16 CER DIP 30.0NS 550 438 3.63 
AM27S13ADCB C 16 CER DIP 30.0 NS 4.50 
AM27S13ADMB ORDER PART NUMBER AM27S13A/BEA 

D AM27S13APC C16 MOLDDIP 30.0NS 418 332 2.75 
AM27S13APCB C 16 MOLD DIP 30.0NS 3.50 

2716 2048 X 8-BIT UV EPROM 

(“DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 
AM2716-1DC ORDER PART NUMBER AM2716B-300DC 
AM2716/BJA ORDER PART NUMBER AM2716B-450/BJA 
AM2716DC ORDER PART NUMBER AM2716B-455DC 

2716B 16K BIT EPROM 12.5V 

(DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 
AM2716B-200/BJA M24 C.D. VIEW 200NS* 28.52 23.81 19.85 
AM2716B-200DC C24 C.D. VIEW 200NS 685 5.70 5.33 
AM27 16B-205DC C 24 C.D. VIEW 200NS 685 5.70 5.13 
AM2716B-250/BJA M24 C.D. VIEW 250NS* 26.97 22.52 18.77 
AM2716B-250DC C 24 C.D. VIEW 250NS* 7.00 5.83 4.86 
AM2716B-300/BJA M24 C.D. VIEW 300NS* 22.31 1863 15.53 
AM2716B-300DC C 24 C.D. VIEW 300NS* 622 5.18 4.32 
AM27 16B-305DC C24 C.D. VIEW 300NS 583 486 4.05 
AM2716B-450/BJA M24 C.D. VIEW 450NS* 20.37 17.01 14.18 
AM2716B-450DC C 24C.D. VIEW 450NS* 593 494 4.12 
AM2716B-455DC C24 C.D. VIEW 450NS 535 446 3.71 
AM2716BDC C 24 C.D. VIEW 250NS 4.67 
AM2716BDCB C 24 C.D. VIEW 250 NS* 6.00 
AM27 16BDI | 24 C.D. VIEW 250NS* 9.00 7.50 7.00 

27LS18 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES LOW-POWER SCHOTTKY 
PROM OPEN-COLLECTOR 
AM27LS18/BEA M 16 CER DIP 75NS LP) 27.25 «21.80 = 18.35 
AM27LS18DC C 16 CER DIP SSNS LP 5.30 4.20 3.50 
AM27LS18DMB ORDER PART NUMBER AM27LS18/BEA 
AM27LS18PC C16 MOLD DIP 55NSLP 3.30 2.60 2.20 


BPR 


BPR 


NVD 


NVD 


BPR 
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St. Device Temp Package 1-9 
27818 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 

AM27S18/BEA M 16 CER DIP 50.0NS 5.05 3.95 
AM27S18DC C 16 CER DIP 40.0NS 2.60 2.10 
AM27S18DCB C 16 CER DIP 40.0 NS 
AM27S18DMB ORDER PART NUMBER AM27S18/BEA 
AM27S18PC C16 MOLDDIP 40.0NS 2.20 = 1.75 
AM27S18PCB C 16 MOLD DIP 40.0 NS 


27S18A 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - OPEN COLLECTOR 


AM27S18A/BEA M 16 CER DIP 35.0NS 5.85 4.55 
AM27S18ADC C 16 CER DIP 2.0NS 2.65 2.10 
AM27S18ADCB C 16 CER DIP 29.0 NS 

AM27S18ADMB ORDER PART NUMBER AM27S18A/BEA 
AM27S18APC C16 MOLDDIP 250NS 220 1.75 
AM27S18APCB C 16 MOLD DIP 25.0 NS 

278180 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
AM27S180/BJA M 24 CER DIP 80.0NS 25.00 20.00 


27PS181 8K-BIT (1K X 8) GENERIC SERIES POWER - SWITCHED IMOX 


ll PROM - THREE STATE 


AM27PS181/BJA M 24 CER DIP 75.0NS 31.80 30.45 
AM27PS181DC C 24 CER DIP 65.0NS 14.40 13.80 
AM27PS181DMB ORDER PART NUMBER AM27PS181/BJA 


27PS181A 8K-BIT (1K X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES 
POWER-SWITCHED IMOX II PROM -TRI STATE 


10-99 100 up 


3.29 
1.75 
2.15 


1.45 
1.80 


3.80 
1.75 
2.15 


1.45 
1.80 


16.50 


25.25 
11.45 


39.29 
16.05 


12.00 
26.65 
7.97 
9.90 


7.85 
4.20 
6.25 


13.70 
30.40 
8.70 
9.90 


8.40 
4.85 


AM27PS181A/BJA M24 CER DIP 65.0NS 44.40 42.50 
AM27PS181ADC C 24 CER DIP 50.0 NS 

278181 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 

STATE 

AM27S181/BJA M 24 CER DIP 80.0NS 18.20 14.55 
AM27S181/B3A M28 CERLCC 80.0NS 40.40 32.30 

D AM27S181DC C 24 CER DIP 60.0NS 12.10 9.62 
AM27S181DCB C 24 CER DIP 60.0 NS 
AM27S181DMB ORDER PART NUMBER AM27S181/BJA 
AM27S181JC C 28 PLALCC 60.0 NS 

D AM27S181PC C 24 MOLD DIP 60.0NS 6.38 5.07 
AM27S181PCB C 24 MOLD DIP 60.0 NS 

27S181A 8K-BIT (1K X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Ii PROM 

- THREE STATE 

AM27S181A/BJA M 24 CER DIP 50.0NS 20.80 16.65 
AM27S181A/B3A M28 CERLCC 50.0NS 46.15 36.90 
AM27S181ADC C 24 CER DIP 35.0NS 13.20 10.50 
AM27S181ADCB C 24 CER DIP 35.0 NS 
AM27S181ADMB ORDER PART NUMBER AM27S181A/BJA 
AM27S181AJC C 28 PLALCC 35.0 NS 

D AM27S181APC C 24 MOLD DIP 35.0NS 7.37 5.86 
AM27S181APCB C 24 MOLD DIP 35.0 NS 


27LS185 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES LOW - POWER IMOX Il 
PROM - THREE STATE 


AM27LS185/BVA M 18 CER DIP 65.0 NS 
AM27LS185DC C 18 CER DIP 60.0NS 17.80 14.25 
AM27LS185DMB ORDER PART NUMBER AM27LS185/BVA 


27PS185 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES POWER SWITCHED IMOX 


ll PROM - THREE STATE 


AM27PS185/BVA M 18 CER DIP 55.0NS 50.10 40.10 
AM27PS185DC C 18 CER DIP 50.0NS 17.80 14.25 
AM27PS 185DMB ORDER PART NUMBER AM27PS185/BVA 
278185 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
AM27S185/BVA M 18 CER DIP 55.0NS 21.00 16.65 
D AM27S185DC C 18 CER DIP S0.0NS 880 7.00 
AM27S185DCB C 18 CER DIP 50.0 NS 
AM27S185DMB ORDER PART NUMBER AM27S185/BVA 
D AM27S185PC C 18 MOLD DIP 50.0NS 638 5.07 
AM27S185PCB C 18 MOLD DIP 50.0 NS 


27S185A 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM -THREE STATE 


AM27S185A/BVA M 18 CER DIP 45.0NS 26.40 21.00 
D AM27S185ADC C 18 CER DIP 35.0NS 13.20 10.50 
AM27S185ADCB C 18 CER DIP 39.0 NS 


6.75 


33.75 
12.00 


33.75 
12.00 


13.80 
9.80 
8.70 


4.20 
6.60 


17.40 
8.70 
11.25 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM27S185ADMB “ORDER PART NUMBER AM27S185A/BVA AM27S191LCB-S ©  CERLCC CONSULT PRODUCT MGR. 
DAM27S185APC C18 MOLDDIP 350NS 8.35 6,65 5.50 D AM27S191PC C24 MOLD DIP 50.0NS 990 7.87 6.52 
AM27S185APCB C18 MOLD DIP 35.0 NS 7.05 AM27S191PCB CG 24 MOLD DIP 50.0 NS 9.60 
27L$19 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES LOW-POWER SCHOTTKY BPR | 27S191A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II BPR 
PROM - THREE STATE PROM - THREE STATE 
AM27LS19/BEA M16 CERDIP 75NSLP 27.25 21.80 18.35 DAM27S191A/BJA M24 CERDIP  50.0NS_ 33.80 
AM27LS19DC C16 CERDIP 55NSLP 530 420 350 DAM27S191A/BUA M32 CERLCC-R 50.0NS 68.50 
AM27LS19DMB ORDER PART NUMBER AM27LS19/BEA DAM27S191A/B3A M28 CERLCC  50.0NS 68.50 
AM27LS19PC C16 MOLDDIP S55NSLP 330 260 2.20 AM27S191A/B3C ORDER PART NUMBER AM27S191A/B3A 
; DAM27S191ADC C24 CERDIP 35.0NS 17.60 14.00 11.60 
27819 256-BIT (2x 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE BPR ee. eae ny 
AM27S19/B2A M20 CERLCC  50.0NS 21.35 16.60 13.90 ae : * jee a : = = - 
D AM27S19DC C16 CERDIP  40.0NS 255 200 41.65 ‘Ro 38. 
Wie ache SRUCGIPS ie 4a das oa DAM27S191APC C24 MOLDDIP 350NS 11.45 9.10 7.55 
5962-8670301EX M16 CERDIP  50.0NS 5,05 395 3.25 27S191SA 16K-BIT (2048 X 8) ULTRA HIGH - SPEED GEN SERIES IMOX BPR 
5962-86703012X M20 CERLCC  50.0NS 21.35 16.60 1.90 Il PROM - THREE STATE 
: AM27S191SA/BJA M24 CERDIP  30.0NS 64.00 51.20 43.50 
RI STOA G0 Oe hae stare Bena SEMEe SHOTIRY - AM27S191SA/BKA M  CER-PACK CONSULT PRODUCT MGR. 
Rew os CEN IEE’s “SEA NE’SSE” den” anak AM27S191SA/BUC ORDER PART NUMBER AM27S191SA/BUA 
prvetiyeatitie ccs ote en: oe ak ae AM27S191SA/B3A M28 CERLCC  30.0NS 132.60 112.60 93.75 
Torspaca:. “Grae CERBIP (2 Suet ae AM27S191SA/B3C ORDER PART NUMBER AM27S191SA/B3A 
irda SenEn ETRE MUNIGES | GICIORIEEL | AM27S191SADC C24 CERDIP  25.0NS 30.00 24.50 21.00 
DAM27SI9APC «C16 MOLD DIP. 25.0NS 1.65 1.30 1.10 ee ee ee ee 
Gis Gicca. < “Oa. Gade es AMQ7S191SAJC C28 PLALCC 25.0 NS 23.60 
5962-8670302EX M16 CERDIP  35.0NS 5.85 455 3.80 AMZ7ST91SALC = G— CER LCC-R CONSULT PROQUCT. MGR. 
5962-86703022X M20 CERLCC  35.0NS 2470 19.20 165 ee a ee 
AMQ7S191SAPC C24 MOLDDIP 25.0NS 25.30 19.70 16.90 
27S19SA 256-BIT (32 X 8) ULTRA FAST GENERIC SERIES SCHOTTKY BPR AM27SI91SAPCB C24 MOLD DIP 25.0 NS 48.60 
ieaues oe ernie ae oe ae 27820 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN BPR 
. COLLECTOR 
pied ogeion ae as Wy a - ye a oe AM27S20/BEA M16 CERDIP  60.0NS 6.05 480 4,00 
Tad (cee ano. < ee AM27S20DC C16 CERDIP  45.0NS 300 240 1.95 
AM27S19SADMB —_—sCORDER PART NUMBER AM27S19SA/BEA AM27S20DCB C16 CER DIP = =—45.0 NS 2.98 
AM27S19SAPC C16 MOLDDIP 150NS 4,00 3.25 275 AM27S20DMB ORDER PART NUMBER AM27S20/BEA 
ee eee sere vi AM27S20PC C16 MOLD DIP 45.0NS 255 200 1.70 
| | AM27S20PCB C16 MOLD DIP 45.0 NS 2.20 
Ce ae eae ee ee BPR | 27S20A 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II PROM BPR 
- OPEN COLLECTOR 
AM27PS191/BJA M24 CERDIP  75.0NS 77.20 62.20 52.40 
AM27PS191/BUA M32 CERLCC-R 75.0NS 147.20 117.85 99.30 ee UEC Lae asi Sau Saree 
AM27PS191D0 C24 CERDIP  65.0NS 26.40 21.00 17.40 eos ee acuery 
AM27PS191DMB ORDER PART NUMBER AM27PS191/BJA : eon A TE : 
AM27PS191PC C24 MOLD DIP 65.0 NS 11.65 AM27S20ADMB ORDER PAR geo = a. aan 
5962-8552601JX M24 CERDIP  75.0NS 77.20 62.20 52.40 ee : i ie + . : 2.05 2.00 Let 
5962-8552601XX M32 CERLCC-R 75.0NS 147.20 117.85 99.30 . 
27PS191A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED POWER-SWITCHED IMOX It BA eee tarry een eee sii 
PROM - THREE STATE 
AM27PS191A/BJA M24 CERDIP  65.0NS 81.70 74.70 68.85 feline ti va is a e oo He Hh 
AM27PS191A/BUA M32 CERLCC-R 65.0NS 154.75 141.50 130.40 ieee tin ee ene ee 
AM27PS191ADC C24 CERDIP  50.0NS 34.30 27.30 22.60 ce eee. ee me 
AM27PS191APG = C 24 MOLD DIP 50.0 NS 15.28 AM27S21DMB ORDER PART NUMBER AM27S21/BEA 
5962-8552602JX M24 CERDIP  65.0NS 81.70 74.70 68.85 Re tbsis a eae ee ae 
5962-8552602XX M32 CERLCC-R 650NS 154.70 141.50 180.40 3 : , 
AM27S21PCB C 16 MOLD DIP 45.0 NS 2.20 
oe ee ee een eee BPR | 97S21A 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM BPR 
- THREE STATE 
DAM27S191/BJA M24 CERDIP  65.0NS 28.55 
AM27S191/BKA  M___ CER-PACK CONSULT PRODUCT MGR. AM27S21A/BEA = =M16 CERDIP 40.0 ¥f 6.75 a 4.40 
DAM27S191/BUA M32 CERLCC-R 65.0NS 57.00 AM27S21A/B2A = M20 CERLCC = 40.0 *f 13.55 10. i re 
AM278191/BUC ORDER PART NUMBER AM27S191/BUA pullin see : i: me “ie =e 2 3.00 2.40 ce 
DAM27S191/B3A = M28 CERLCC = 65.0 NS __ 57.00 AM27S21ADMB ORDER PART NUMBER AM27S21A/BEA 
AM278191/B3C ORDER PART NUMBER AM278191/B3A tee ee ee ee ea 
AM278191/LMC ORDER PART NUMBER AM27S191/BUA ts eee, “ae sae 
D AM27S191DC C24 CERDIP  50.0NS 14.85 11.80 9.78 , 
AM27S191DCB C24 CERDIP _—_50.0 NS 14.10 27$25 4K-BIT (512 X 8) REGISTERED PROM BPR 
AM278191DMB ORDER PART NUMBER AM27S191/BJA AM27S25/BLA M24 CERDIP  30.0NS 36.00 27.00 20.70 
AM278191JC C28 PLALCC 50.0 NS 12.10 AM27S25/B3A M28 CERLCC  30.0NS 73.60 55.20 4230 
AM27S191LC C 32 CERLCC-R 50.0 NS 26.90 AM27825/DMC ORDER PART NUMBER AM27S25/BLA 
AMO7S191LC-S  C  CERLCC CONSULT PRODUCT MGR. AM27S25DC C24 CERDIP 27NS 1050 875 7.25 
AM27S191LCB C  CERLCC-R CONSULT PRODUCT MGR. AM27S25DCB C24 CERDIP «27 NS 8.95 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM27S25JC C 28 PLA LCC 27 NS 9.75 
AM27S25PC C 24 MOLD DIP 27NS 9.90 7.88 6.53 
AM27S25PCB C 24 MOLD DIP 27 NS 7.50 

27S25A 4K-BIT (512 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM 
AM27S25A/BLA M 24 CER DIP 25.0NS 45.00 34.20 26.10 
AM27S25A/B3A M 28 CER LCC 25.0 NS 92.00 69.90 53.35 
AM27S25A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S25A/BLA 
AM27S25ADC C 24 CER DIP 20.0NS 15.40 12.25 10.15 
AM27S25ADCB C 24 CER DIP 20.0 NS 11.55 
AM27S25AJC C 28 PLALCC =20.0 NS 11.40 
AM27S25APC C 24 MOLDDIP 20.0NS 1232 980 8.12 
AM27S25APCB C 24 MOLD DIP 20.0NS 9.30 

27S25SA 4K-BIT (512 X 8) ULTRA HIGH-SPEED REGISTERED PROM 
AM27S25SA/BLA M24 CER DIP 15.0NS 70.00 50.00 40.00 
AM27S25SA/B3A M28 CERLCC } 15.0NS 143.00 102.20 82.00 
AM27S25SA/DMC ORDER PART NUMBER AM27S25SA/BLA 
AM27S25SADC C 24 CER DIP 12.0NS 21.00 17.50 14.50 
AM27S25SADCB C 24 CER DIP 12.0 NS 16.50 
AM27S25SAJC C 28 PLA LCC 12.0 NS 18.45 
AM27S25SAPC C 24 MOLD DIP 12.0NS 20.00 16.75 14.00 
AM27S25SAPCB C 24 MOLD DIP. 12.0 NS 15.65 

27256 32768 X 8 BIT UV EPROM 

("DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 

AM27256-1DC C 28 C.D. VIEW 170 NS = 18.387. 15.31» 12.76 
AM27256-2DC C 28 C.D. VIEW 200NS_ 15.07 12.56 10.46 
AM27256-2PC C 28 MOLDDIP 200NS 9.90 836 7.00 
AM27256-20/BUA M32 LCC W/VIEW 200 NS* 291.00 243.00 202.50 
AM27256-20/BUC ORDER PART NUMBER AM27256-20/BUA 
AM27256-20/BXA M28 C.D. VIEW 200 NS* 194.00 162.00 135.00 
AM27256-20DC C 28 C.D. VIEW 200NS* 16.52 13.77 11.48 
AM27256-20PC C 28 MOLD DIP 200NS* 10.00 846 7.10 
AM27256-25/BUA M32 LCC W/VIEW 250 NS* 252.20 210.60 175.50 
AM27256-25/BUC ORDER PART NUMBER AM27256-25/BUA 
AM27256-25/BXA M28 C.D. VIEW 250 NS* 164.90 137.70 114.75 
AM27256-25DC C 28 C.D. VIEW 250NS* 14.48 12.07 10.06 
AM27256-25PC C 28 MOLD DIP 250NS* 9.80 830 6.95 
AM27256-3DC C28 C.D. VIEW 300NS 11.86 988 8.24 
AM27256-30DC C 28 C.D. VIEW 300NS* 13.02 10.85 9.05 
AM27256-35/BUA M 32 LCC W/VIEW 350 NS* 223.10 186.30 155.25 
AM27256-35/BUC ORDER PART NUMBER AM27256-35/BUA 
AM27256-35/BXA M28 C.D. VIEW  350NS* 155.20 129.60 108.00 
AM27256-4DC C28 C.D. VIEW 450NS 11.18 9.32 7.76 
AM27256-45/BUA M32 LCC W/VIEW 450 NS* 213.40 178.20 148.50 
AM27256-45/BUC ORDER PART NUMBER AM27256-45/BUA 
AM27256-45/BXA M28 C.D. VIEW 450 NS* 135.80 113.40 94.50 
AM27256-45DC C 28 C.D. VIEW 450NS* 12.25 10.21 8.51 
AM27256DC C 28 C.D. VIEW 250NS 13.12 10.94 9.11 
AM27256PC C 28 MOLDDIP 250NS 9.70 816 6.80 
8411101YX M28 C.D. VIEW 350 NS* 155.20 129.60 108.00 
8411101Z2X M 32 LCC W/VIEW 350 NS* 223.10 186.30 155.25 
8411102YX M28 C.D. VIEW 250NS* 164.90 137.70 114.75 
8411102ZX M 32 LCC W/VIEW 250 NS* 252.20 210.60 175.50 
8411103YX M28 C.D. VIEW 200 NS* 194.00 162.00 135.00 
8411103ZX M 32 LCC W/VIEW 200 NS* 291.00 243.00 202.50 

27C256 32768 X 8 BITS CMOS UV EPROM 

(DENOTES +/-10% VCC TOLERANCE) 

AM27C256-200DC_ ~=«-« C©_- 28: C.D. VIEW 200 NS* 12.00 9.90 8.10 
AM27C256-205DC C28 C.D. VIEW 200NS 11.50 9.50 7.75 
AM27C256-250DC C28 C.D. VIEW 250NS* 11.50 9.50 7.75 
AM27C256-450DC C28 C.D. VIEW  450NS* 1020 840 6.90 
AM27C256-455DC = =C 28 C.D. VIEW 450NS 10.00 825 6.75 
AM27C256DC C28 C.D. VIEW 250NS 11.00 9.10 7.40 

27827 4K-BIT (512 X 8) REGISTERED PROM 
AM27S827/DMC M 22 CER DIP 30.0NS 46.20 36.75 30.45 
AM27S27DC C 22 CER DIP 27NS 18.70 14.90 12.35 
AM27S27DCB C 22 CER DIP 27 NS 14.00 
AM27S27DMB ORDER PART NUMBER AM27S27/DMC 

27S27A 4K-BIT (512 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM 
AM27S27A/DMC M 22 CER DIP 20.0NS 67.50 49.00 38.00 
AM27S27ADC C 22 CER DIP 17NS 26.00 19.00 15.00 
AM27S27ADCB C 22 CER DIP 17 NS 17.30 


BPR 


BPR 


NVD 


NVD 


BPR 


BPR 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
27PS281 8K-BIT (1K X 8) GENERIC SERIES POWER-SWITCHED 


THINDIP IMOX Il PROM - THREE STATE 


AM27PS281/BLA M 24 CER DIP 75.0NS 53.35 48.80 45.00 
AM27PS281/DMC ORDER PART NUMBER AM27PS281/BLA 
AM27PS281DC C 24 CER DIP 65.0NS 14.40 13.80 11.45 
AM27PS281DCB C 24 CER DIP 65.0 NS 12.75 
AM27PS281DMB ORDER PART NUMBER AM27PS281/BLA 


27PS281A 8K-BIT (1K X 8) HIGH SPEED POWER - SWITCHED THINDIP 
IMOX Il PROM - THREE STATE 
AM27PS281A/BLA MM 24 CER DIP 65.0NS 71.10 65.05 60.00 


AM27PS281ADC C 24 CER DIP 50.0 NS 16.05 
278281 8K-BIT (1K X 8) GENERIC SERIES THINDIP IMOX Il PROM - 
THREE STATE 
AM278281/BLA M 24 CER DIP 80.0NS 22.50 18.00 15.00 
AM278281/DMC ORDER PART NUMBER AM27S281/BLA 
D AM27S281DC C 24 CER DIP 60.0NS 1210 9.62 7.97 
AM278281DCB C 24 CER DIP 60.0 NS 9.90 
AM278281DMB ORDER PART NUMBER AM278281/BLA 
D AM278281PC C 24 MOLDDIP 60.0NS 638 5.07 4.20 
AM278281PCB C 24 MOLD DIP 60.0 NS 6.25 


27S281A 8K-BIT (1K X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP IMOX 
ll PROM - THREE STATE 


AM278281A/BLA M 24 CER DIP 50.0NS 27.70 22.15 18.50 
AM278281A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S281A/BLA 
AM27S8281ADC C 24 CER DIP 35.0NS 13.20 10.50 8.70 
AM27S281ADCB C 24 CER DIP 35.0 NS 9.90 
AM27S281ADMB ORDER PART NUMBER AM27S281A/BLA 
D AM27S281APC C 24 MOLD DIP 35.0NS 7.37 586 4.85 
AM278281APCB C 24 MOLD DIP 35.0 NS 6.75 
27829 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
D AM27S29/BRA M 20 CER DIP 70.0NS 14.60 
D AM27829/B2A M20 CERLCC 70.0NS_ 36.50 
AM27S29DC C 20 CER DIP 99.0NS 7.80 6.25 5.25 
AM27S29DCB C 20 CER DIP 59.0 NS 6.15 
AM27S29DMB ORDER PART NUMBER AM27S29/BRA 
D AM27S29PC C 20 MOLD DIP 550NS 363 2.88 2.40 
AM27S29PCB C 20 MOLD DIP 55.0 NS 3.75 
D 5962-8769001RX M 20 CER DIP 70.0NS 14.60 
D 5962-87690012X M20 CERLCC 70.0NS 36.50 
27S29A 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM 
- THREE STATE 
C AM27S29A/BRA M 20 CER DIP 45.0 NS 16.90 
D AM27S29A/B2A M20 CERLCC 450NS 42.25 
AM27S29ADC C 20 CER DIP S5.0NS 9.85 825 6.65 
AM27S29ADCB C 20 CER DIP 35.0 NS 7.35 
AM27S29ADMB ORDER PART NUMBER AM27S29A/BRA 
D AM27S29APC C20 MOLD DIP 350NS 418 332 2.75 
AM27S29APCB C 20 MOLD DIP 35.0 NS 4.65 
C 5962-8769002RX M 20 CER DIP 45.0NS 16.90 
D 5962-87690022X M20 CERLCC 450NS 42.25 
27PS291 16K-BIT (2048 X 8) POWER SWITCHED THINDIP IMOX Il PROM 
- THREE STATE 
AM27PS8291/BLA M 24 CER DIP 75.0 NS 88.05 79.95 73.00 
AM27PS291/DMC ORDER PART NUMBER AM27PS291/BLA 
AM27PS291DC C 24 CER DIP 65.0NS 26.40 21.00 17.40 
AM27PS291DMB ORDER PART NUMBER AM27PS291/BLA 
AM27PS291PC C 24 MOLD DIP 65.0 NS 11.65 
9962-8552603LX M 24 CER DIP 75.0 NS 88.05 79.95 73.00 


27PS291A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED POWER-SWITCHED THINDIP 
IMOX Il PROM - THREE STATE 
AM27PS291A/BLA  M 24 CER DIP 65.0 NS 115.85 105.15 96.00 


AM27PS291ADC C 24 CER DIP 90.0NS 34.30 27.30 22.60 
AM27PS291APC C 24 MOLD DIP 50.0 NS 15.25 
9962-8552604LX M 24 CER DIP 65.0 NS 115.85 105.15 96.00 

278291 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES THINDIP IMOX Ii PROM - 

THREE STATE 

D AM27S8291/BLA M 24 CER DIP 65.0 NS 28.50 
AM27S291/DMC ORDER PART NUMBER AM278291/BLA 

D AM27S291DC C 24 CER DIP S0.ONS 14.85 11.80 9.78 
AM27S291DCB C 24 CER DIP 50.0 NS 14.60 
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St. Device 


Temp Package 1-9 


AM27S291DMB ORDER PART NUMBER AM27S291/BLA 
D AM27S291PC C 24 MOLD DIP 50.0NS 990 7.87 
AM27S291PCB C 24 MOLD DIP 50.0 NS 


_278291A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 


IMOX Il PROM - THREE STATE 


D AM27S291A/BLA M 24 CER DIP 50.0NS 38.00 
AM27S291A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S291A/BLA 

D AM27S291ADC C 24 CER DIP 35.0NS 17.60 14.00 
AM27S291ADCB C 24 CER DIP 39.0 NS 
AM27S291ADMB ORDER PART NUMBER AM278291A/BLA 

D AM27S291APC C 24 MOLD DIP 35.0NS 11.45 9.10 
AM27S291APCB C 24 MOLD DIP 35.0 NS 


27S291SA 16K-BIT (2048 X 8) ULTRA HIGH-SPEED THINDIP GEN 
SERIES IMOX Il PROM - 3 STATE 


AM27S291SA/BLA M24 CER DIP 30.0NS 75.00 60.00 
AM27S291SADC C 24 CER DIP 25.0NS 30.00 24.50 
AM27S8291SADCB_  C 24 CER DIP 25.0 NS 
AM27S291SAPC C 24 MOLD DIP 25.0NS 25.30 19.70 
AM27S291SAPCB C24 MOLDDIP 25.0 NS 
27831 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
AM27S31/BJA M 24 CER DIP 70.0NS 15.30 11.90 
AM27S31/BUA M32 CERLCC-R 70.0NS 38.25 29.75 
AM27S31/B3A M28 CERLCC 70.0NS 38.25 29.75 
AM27S31DC C 24 CER DIP 99.0NS 8.15 6.50 
AM27S31DCB C 24 CER DIP 99.0 NS 
AM27S31DMB ORDER PART NUMBER AM27S31/BJA 
AM27S31PC C 24 MOLD DIP 55.0NS 7.40 ~ 5.75 
AM27S31PCB C 24 MOLD DIP 55.0 NS 
780160 1UX M 24 CER DIP 70.0NS 15.30 11.90 
780160 1UX M32 CERLCC-R 70.0NS 38.25 29.75 
780160 13X M28 CERLCC 70.0NS 38.25 29.75 
27S831A 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM 
- THREE STATE 
AM27S31A/BJA M 24 CER DIP 45.0NS 19.00 14.70 
AM27S31A/BUA M32 CERLCC-R 45.0NS 47.50 36.75 
AM27S31A/B3A M28 CERLCC 45.0NS 47.50 36.75 
AM27S31ADC C 24 CER DIP 35.0NS 12.75 10.35 
AM27S31ADCB C 24 CER DIP 39.0 NS 
AM27S31ADMB ORDER PART NUMBER AM27S31A/BJA 
AM27S31APC C 24 MOLD DIP 35.0NS 10.65 8.50 
AM27S31APCB C 24 MOLD DIP 35.0 NS 


2732A 4096 X 8 BIT HIGH-SPEED UV EPROM 
(*DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY ) 
AM2732A-20/BJA ORDER PART NUMBER AM2732B-200/BJA 


AM2732A-25/BJA ORDER PART NUMBER AM2732B-250/BJA 
AM2732A-25DC ORDER PART NUMBER AM2732B-250DC 
AM2732A-3DC ORDER PART NUMBER AM2732B-305DC 
AM2732A-30DC ORDER PART NUMBER AM2732B-300DC 
AM2732A-4DC ORDER PART NUMBER AM2732B-455DC 
AM2732A-45/BJA ORDER PART NUMBER AM2732B-450/BJA 
AM2732ADC ORDER PART NUMBER AM2732BDC 


2732B 32K BIT EPROM 12.5V 


("DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


AM2732B-155DC C 24 C.D. VIEW = 150 NS* 
AM2732B-200/BJA M24 C.D. VIEW 200NS* 34.92 29.16 
AM2732B-200DC C 24 C.D. VIEW 200 NS* 
AM2732B-205DC C24 C.D. VIEW 200NS 685 5.70 
AM2732B-250/BJA M24 C.D. VIEW 250NS* 31.04 25.92 
AM2732B-250DC C24 C.D. VIEW  250NS* 7.48 6.24 
AM2732B-300/BJA M24 C.D. VIEW  300NS* 27.16 22.68 
AM2732B-300DC C 24 C.D. VIEW 300NS* 632 5.27 
AM2732B-305DC C24 C.D. VIEW 300NS 5.83 4.86 
AM2732B-450/BJA M24 C.D. VIEW 450NS* 23.28 19.44 
AM2732B-450DC C 24 C.D. VIEW 450NS* 593 4.94 
AM2732B-455DC C24 C.D. VIEW 450NS 5.35 4.46 
AM2732BDC C24 C.D. VIEW 250NS 680 5.67 
AM2732BDCB C 24 C.D. VIEW 250 NS* 

AM2732BDI | 24 C.D. VIEW 250NS 

27832 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 

AM27832/BVA M 18 CER DIP 70.0NS 14.00 11.00 
AM27S32DC C 18 CER DIP 55.0NS 6.85 5.50 


10-99 100 up 


6.52 
9.60 


11.60 
17.40 


7.55 
12.40 


91.00 
21.00 
23.10 
16.90 
18.60 


9.85 
24.65 
24.65 

5.40 

6.60 


4.80 
9.99 
9.85 
24.65 
24.65 


12.20 
30.50 
30.50 
8.60 
9.60 


7.15 
7.95 


9.67 
24.30 
9.33 
9.27 
21.60 
5.20 


18.90. 


4:39 
4.05 
16.20 
4.12 
3.71 
4.73 
6.00 
7.00 


9.25 
4.55 


NVD 


NVD 


BPR 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 
AM27832DCB C 18 CER DIP 55.0 NS 
AM27S32DMB ORDER PART NUMBER AM27S32/BVA 
AM27S32PC C 18 MOLD DIP 550NS 5.80 4.60 
AM27S32PCB C 18 MOLD DIP 55.0 NS 


27832A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - OPEN COLLECTOR 


AM27S32A/BVA M 18 CER DIP 45.0NS 19.70 15.30 
AM27S32ADC C 18 CER DIP 39.0NS 9.50 7.50 
AM27S32ADCB C 18 CER DIP 35.0 NS 
AM27S32ADMB ORDER PART NUMBER AM27S32A/BVA 
AM27S32APC C18 MOLD DIP 350NS 825 6.50 
AM27S32APCB C 18 MOLD DIP 35.0 NS 
27833 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
AM27S33/BVA M 18 CER DIP 70.0NS 14.00 11.00 
AM27S33/B2A M20 CERLCC 70.0NS 28.00 22.00 
D AM27S33DC C 18 CER DIP 55.0NS 6.70 5.33 
AM27S33DCB C 18 CER DIP 59.0 NS 
AM27S33DMB ORDER PART NUMBER AM27S33/BVA 
AM27S33PC C18 MOLD DIP 550NS 3.74 2.98 
AM27S33PCB C 18 MOLD DIP 55.0 NS 


27S33A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 


AM27S33A/BVA M 18 CER DIP 45.0NS 19.70 15.30 
AM27833A/B2A M20 CERLCC 45.0NS 3830 29.70 
AM27S33ADC C 18 CER DIP 35.0NS 847 6.73 
AM27S833ADCB C 18 CER DIP 35.0 NS 
AM27S33ADMB ORDER PART NUMBER AM27S33A/BVA 
AM27S33APC C18 MOLD DIP 350NS 5.06 4.02 
AM27S33APCB C 18 MOLD DIP 35.0 NS 
27835 8K-BIT (1024 X 8) REGISTERED PROM (ASYNCHRONOUS 
INITIALIZE) 
AM27S35/BLA M 24 CER DIP 30.0NS 64.00 48.00 
AM27835/BUA M32 CERLCC-R 30.0NS 124.15 93.15 
AM27835/DMC ORDER PART NUMBER AM27S35/BLA 
AM27S35DC C 24 CER DIP 25.0NS 17.05 13.56 
AM27S35DCB C 24 CER DIP 25.0 NS 
AM27S35JC C 28 PLALCC = 25.0 NS 
AM27S35PC C 24 MOLD DIP 25.0NS_ 13.53 10.76 
AM27S35PCB C 24 MOLD DIP 25.0 NS 
5962-8670601LX M 24 CER DIP 30.0NS 64.00 48.00 
9962-867060 1XX M32 CERLCC-R 30.0NS 124.15 93.15 
27S35A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM 
(ASYNCHRONOUS INITIALIZE) 
AM27835A/BLA M 24 CER DIP 25.0NS 83.00 63.00 
AM27S35A/BUA M32 CERLCC-R 25.0NS 160.65 120.55 
AM27S35A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S35A/BLA 
AM27S35ADC C 24 CER DIP 20.0NS 21.12 16.80 
AM27S35ADCB C 24 CER DIP 20.0 NS 
AM27S35AJC C 28 PLALCC =. 20.0 NS 
AM27S35APC C 24 MOLD DIP 20.0NS 17.05 13.56 
AM27S35APCB C 24 MOLD DIP 20.0 NS 
9962-8670602LX M 24 CER DIP 25.0NS .83.00 63.00 
5962-8670602XX M32 CERLCC-R 25.0NS 160.65 120.55 
27837 8K-BIT (1024 X 8) REGISTERED PROM (SYNCHRONOUS 
INITIALIZE) 
AM27S37/BLA M 24 CER DIP 30.0NS 54.40 40.80 
AM27837/BUA M32 CERLCC-R 30.0NS 102.75 77.65 
AM27837/DMC ORDER PART NUMBER AM27S37/BLA 
AM27S37DC C 24 CER DIP 25.0NS 17.05 13.56 
AM27S37DCB C 24 CER DIP 29.0 NS 
AM27S37PC C 24 MOLD DIP 25.0NS 13.53 10.76 
AM27S37PCB C 24 MOLD DIP 25.0 NS 
9962-8670603LX M 24 CER DIP 30.0NS 54.40 40.80 
5962-8670603XX M32 CERLCC-R 30.0NS 102.75 77.65 
27S37A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM 
(SYNCHRONOUS INITIALIZE) 
AM27837A/BLA M 24 CER DIP 25.0NS 63.50 48.20 
AM27S37A/BUA M32 CERLCC-R 25.0NS 120.85 91.75 
AM27837A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S37A/BLA 
AM27S837ADC C 24 CER DIP 20.0NS 21.12 16.80 
AM27S37ADCB C 24 CER DIP 20.0 NS 
AM27S37APC C 24 MOLD DIP 20.0NS_ 17.05 13.56 


100 up 
5.25 


3.80 
2.90 


12.70 
6.25 
5.25 


5.40 
6.10 


9.25 
18.50 
4.42 
9.29 


2.47 
2.90 


12.70 
24.70 
9.08 
9.20 


3.33 
3.30 


36.50 
70.80 


11.24 
12.75 
12.90 

8.92 
10.15 
36.50 
70.80 


48.00 
91.65 


13.92 
15.75 
16.25 
11.24 
12.75 
48.00 
91.65 


31.00 
99.00 


11.24 
12.75 

8.92 
10.15 
31.00 
99.00 


36.75 
69.95 


13.92 
15.75 
11.24 


BPR 


BPR 


BPR 


BPR 


BPR 


BPR 


BPR 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM27S37APCB C 24 MOLD DIP 20.0 NS 12.75 AM27S45SA/B3A M28 CERLCC 12.0NS 261.80 191.70 149.15 
5962-8670604LX M24 CERDIP  25.0NS 63.50 48.20 36.75 AM27S45SA/B8C M  CERLCC CONSULT PRODUCT MGR. © 
5962-8670604XX M32 CERLCC-R 25.0NS 120.85 91.75 69.95 AM27S45SADC C24 CERDIP  10.0NS 41.80 33.25 27.55 | 

27PS41 16K-BIT (4096 X 4) GENERIC SERIES POWER-SWITCHED IMOX Bp | | AMZ/OHOAROB ot he OE eee org 

AM27S45SAUC C 28 PLALCC 10.0 NS 48.75 
Oe ee ae AM27S45SALC C 32 CERLCC-R 10.0 NS 62.00 
AM27PS41/BRA M20 CERDIP 65.0 NS _ 113.00 87.00 77.75 “A Ww 
AM27S45SALC-S C  CERLCC CONSULT PRODUCT MGR. 
AM27PS41DC C20 CERDIP  50.0NS 32.50 30.00 27.20 
AM27S45SAPCB. C24 MOLDDIP 10.0 NS 26.40 
27841 16K-BIT (4096 X 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE BPR 
STATE 27S47 16K-BIT (2048 X 8) REGISTERED PROM (SYNCHRONOUS BPR 

D AM27S41/BRA M20 CERDIP  65.0NS 42.95 INITIALIZE) 

D AM27S41DC C 20 CER DIP 50.0NS 18.70 14.87 12.32 C AM27S47/BLA M 24 CER DIP 30.0 NS 50.00 
AM27S41DCB C20 CERDIP —_S0.0 NS 18.00 D AM27S47/BUA M32 CERLCC-R 30.0NS 95.00 
AM27S41DMB ORDER PART NUMBER AM27S41/BRA D AM27S47/B3A M 28 CER LCC 30.0 NS 95.00 

D AM27S41PC C20 MOLD DIP 50.0NS 1650 13.12 10.87 AM27S47/DMC ORDER PART NUMBER AM27S47/BLA 

27S41A 16K-BIT (4096 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II BPR AM27S47DC C24 CERDIP  250NS 23.65 1881 15.59 

PROM - THREE STATE AM27S47DCB C24 CERDIP 25.0 NS 17.75 

DAM27S41A/BRA M20 CERDIP 50.0NS 52.50 AM27S47PC C 24 MOLD DIP 25.0NS 18.70 14.88 12.33 

D AM27S41ADC C20 CERDIP  35.0NS 21.90 17.41 14.42 AM27S47PCB C 24 MOLD DIP 25.0 NS 14.10 
AM27S41ADCB C20 CERDIP 35.0 NS 21.00 C 5962-8552703LX M24 CERDIP  30.0NS__ 50.00 
AM27S41ADMB ORDER PART NUMBER AM27S41A/BRA D 5962-8552703XX M32 CERLCC-R 30.0NS 95.00 

D AM27S41APC C 20 MOLD DIP 35.0NS 19.80 15.75 13.05 D 5962-85527033X M28 CERLCC 30.0NS 95.00 

27843 32K-BIT feone x 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE BPR | o7S47A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM Bor 

D AM27S43/BJA M24 CERDIP  65.0NS 58.45 (SYNCHRONOUS INITIALIZE) 

} DAM27S47A/BLA M24 CERDIP 25.0NS_ 73.75 

D AM27S43/BUA M32°CERLCC-R 65.0NS 111.65 

D AM27843/B3A M28 CERLCC  650NS 11165 D AM27S47A/BUA M32 CERLCC-R 25.0 NS 140.15 

D AM27S43DC C24 CERDIP  550NS 1958 15.57 12.90 DAMZ7SS7A/BSA .. M28 CERLCG =| 25.0.NS 140.15 
AN AM27S47A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S47A/BLA 

27S43DCB C24 CERDIP 55.0 NS 21.45 
AM27S43DMB ORDER PART NUMBER AM27S43/BJA AM27S47ADC C.24 CER DIP = 20.0NS 26.84 21.35 17.69 
D AM27S43PC C24 MOLDDIP 550NS 17.16 13.65 11.30 AMZ7S47ADCB = G24 CER DIP 20.0 NS 20.10 
AKIOTS43PCB C24 MOLDDIP S50NS 4790 AM27S47APC C 24 MOLD DIP 200NS 21.45 17.06 14.14 
AM27S47APCB C 24 MOLD DIP 20.0 NS 16.10 
27S43A 32K-BIT (4096 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il BPR D 5962-8552704LX M 24 CER DIP 950NS 73.75 
PROM - THREE STATE D 5962-8552704XX M32 CERLCC-R 25.0NS 140.15 

D AM27S43A/BJA M24 CERDIP 55.0NS 64.35 D 5962-85527043X M28 CERLCC 25.0NS 140.15 

D AM27S43A/BUA M32 CERLCC-R 55.0NS 141.60 

D AM27S43A/B3A M28 CERLCC 55.0NS 141.60 27S47SA 16K-BIT (2K X 8) ULTRA HIGH-SPEED REGISTERED PROM BPR 

D AM27S43ADC C 24 CER DIP 40.0NS 23.54 18.72 15.50 (SYNCHRONOUS INITIALIZE) 

AM27S43ADCB C 24 CERDIP 40.0NS 28.90 AM27S47SA/BLA —_ M 24 CER DIP 12.0NS 137.80 100.90 78.50 
AM27S43ADMB ORDER PART NUMBER AM27S43A/BJA AM27S47SA/BUA M32 CERLCC-R 12.0NS 261.80 191.70 149.15 

D AM27S43APC C 24 MOLDDIP 40.0NS 20.46 16.27 13.50 AM27S47SA/B3A M28 CERLCC 120NS 261.80 191.70 149.15 
AM27S43APCB C 24 MOLD DIP 40.0NS 24.00 AM27S47SADC C24 CERDIP 10.0NS 41.80 33.25 27.55 

27845 16K-BIT (2048 X 8) REGISTERED PROM (ASYNCHRONOUS BPR AM27S47SADCB = C 24 CERDIP_ ~— 10.0 NS 31.50 

INITIALIZE) AM27S47SAPC C 24 MOLD DIP 10.0NS 35.20 28.00 24.00 

C AM27S45/BLA M24 CERDIP  30.0NS__ 50.00 

D AM27S45/BUA M32 CERLCC-R 30.0NS 95.00 27849 64K-BIT (8192 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE BPR 

D AM27S45/B3A M28 CERLCC  30.0NS 95.00 STATE 
AM27S45/DMC ORDER PART NUMBER AM27S45/BLA AM27S49/BJA M 24 CER DIP 65.0NS 116.90 97.65 81.15 
AM27S45DC C 24 CER DIP 95.0NS 23.65 18.81 15.59 AM27S49/BUA M32 CERLCC-R 65.0NS 195.15 163.25 135.70 
AM27S45DCB C24 CERDIP 25.0 NS 1775 AM27S49/B3A M28 CERLCC  65.0NS 195.15 163.25 135.70 
AM27S45JC C 28 PLALCC 95.0 NS 17.25 AM27S49/DMC ORDER PART NUMBER AM27S49/BJA 
AM27S45PC C 24 MOLD DIP 25.0NS 18.70 14.88 12.33 D AM27S49DC C24 CERDIP = S55.0NS 93.00 26.25 21.75 
AM27S45PCB C 24 MOLD DIP 25.0 NS 14.10 AM27S49DCB C 24 CER DIP —S5.0. NS 33.00 

C 5962-8552701LX M24 CERDIP  30.0NS__50.00 AM27S49DMB ORDER PART NUMBER AM27S49/BJA 

PPE RRETOUX cM eee MEAS -9500 s20000K «M24 CERDIP GSONS. 11690 97.65 81.15 

27S45A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH-SPEED REGISTERED PROM BPR 820090 13X M28 CERLCC 650 NS 19515 16325 13570 

(ASYNCHRONOUS INITIALIZE) : 

DAM27S45A/BLA M24 CERDIP 25.0NS 73.75 : 

SANITUEAALA * Was CeRinG oor Ws 44015 27S49A 64K ol nie : 3) Heit = GENERIC SERIES IMOX II BPR 

ee i eee es eee ee DAM27S49A-450C C24 CERDIP  45.0NS 38.50 30.62 25.37 
AM27S45A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S45A/BLA AM27S49A-45DCB C24 CERDIP 450 NS 30.75 
pinhpaveel : - rah DIP — 26.84 21.35 17.69 AM27S49A-45PCB ORDER PART NUMBER AM27S49A-45DCB 
Acre fue States sobs ou AM27S49A/BJA M24 CERDIP —55.0NS 157.70 131.25 108.25 
poy ane mittee 20.0 19.80 AM27S49A/BUA M32 CERLCC-R 55.0 NS 246.65 205.35 169.40 
Tas hl ee ee AM27S49A/B3A M28 CERLCC 55.0 NS 246.65 205.35 169.40 

Bem Sea Ne 16.10 AM27S49A/DMC ORDER PART NUMBER AM27S49A/BJA 
D 5962-8552702LX M24 CERDIP  25.0NS 73.75 
D AM27S49ADC C24 CERDIP  40.0NS 55.00 43.75 36.25 
D 5962-8552702XX M32 CERLCC-R 25.0NS 140.15 AM27S49ADCB C24 CERDIP 40.0 NS BE 08 
27S45SA 16K-BIT (2K X 8) ULTRA HIGH-SPEED REGISTERED PROM BPR AM27S49ADMB ORDER PART NUMBER AM27S49A/BJA 
(ASYNCHRONOUS INITIALIZE) AM27S49APCB ORDER PART NUMBER AM27S49ADCB 
AM27S45SA/BLA M24 CERDIP  12.0NS 137.80 100.90 78.50 8200912UX ORDER PART NUMBER 8200902JX 
AM27S45SA/BUA M32 CERLCC-R 12.0NS 261.80 191.70 149.15 8200902UX M24 CERDIP 55.0 NS 157.70 131.25 108.25 
AM27S45SA/BUC M_ CERLCC-R CONSULT PRODUCT MGR. 82009023X M28 CERLCC  55.0NS 246.65 205.35 169.40 


we 


| @ 


—S—  -—_  - A 


St. Device 


27S49SA 64K-BIT (8192 X 8) SUPER SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 


Temp 


PROM - THREE STATE 


Package 


1-9 


30.0 NS 259.00 
30.0 NS 259.00 
30.0 NS 401.45 
25.0 NS 110.55 
29.0 NS 110.55 


10-99 


216.00 
216.00 
334.80 
88.00 
88.00 


AM27S49SA/BJA M 24 CER DIP 
AM27S49SA/BLA M24 CER DIP 
AM27S49SA/B3A M28 CERLCC 
AM27S49SADC C 24 CER DIP 
AM27S49SADC-T  C 24 CER DIP 
27851 128K-BIT (16384 X 8) GENERIC SERIES IMOX SLOT PROM - 
THREE STATE 
D AM27S51DC C 28 CER DIP 


55.0 NS 121.00 


96.25 


27S51A 128K-BIT (16384 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX 


SLOT PROM - THREE STATE 


D AM27S51ADC 


C 28 CER DIP 


27512 512K-BIT UV EPROM 
(*DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


35.0 NS 176.00 


140.00 


AM27512-25/BUA M32 LCC W/VIEW 250 NS* 654.75 546.75 
AM27512-25/BXA M28 C.D. VIEW 250 NS* 418.00 364.00 
AM27512-25DC C 28 C.D. VIEW 250NS* 19.00 15.60 
AM27512-3DC C 28 C.D. VIEW  300NS 17.00 14.00 
AM27512-30/BUA M32 LCC W/VIEW 300 NS* 400.00 375.00 
AM27512-30/BUC ORDER PART NUMBER AM27512-30/BUA 
AM27512-30/BXA M28 C.D. VIEW 300 .NS* 291.00 243.00 
AM27512-30DC C 28 C.D. VIEW 300NS* 18.00 14.85 
AM27512-45/BUA M32 LCC W/VIEW 450 NS* 300.00 281.25 
AM27512-45/BUC ORDER PART NUMBER AM27512-45/BUA 
AM27512-45/BXA M28 C.D. VIEW 450 NS* 242.50 202.50 
AM27512DC C 28 C.D. VIEW 250NS~ 18.00 14.85 
9962-85 1350 1YX M28 C.D. VIEW 250 NS* 418.00 364.00 
9962-85 1350 1ZX M 32 LCC W/VIEW 250 NS* 654.75 546.75 
9962-85 13503YX M28 C.D. VIEW 300 NS* 291.00 243.00 
9962-85 13503ZX M 32 LCC W/VIEW 300 NS* 400.00 375.00 
9962-85 13504YX M28 C.D. VIEW 450 NS* 242.50 202.50 
9962-85 13504ZX M 32 LCC W/VIEW 450 NS* 300.00 281.25 
270512 65536 X 8 BITS CMOS UV EPROM 
(DENOTES +/-10% VCC TOLERANCE) 
AM27C512-200DC C28 C.D. VIEW 200NS* 16.50 13.60 
AM27C512-205DC C28 C.D. VIEW 200NS_ 16.00 13.20 
N AM27C512-250/BUA M32 LCC W/VIEW 250 NS* 654.75 546.75 
N AM27C512-250/BXA M28 C.D. VIEW 250 NS* 418.00 364.00 
AM27C512-250D0 C28 C.D. VIEW  250NS* 15.50 12.80 
N AM27C512-300/BUA M32 LCC W/VIEW 300 NS* 400.00 375.00 
N AM27C512-300/BXA M28 C.D. VIEW 300 NS* 291.00 243.00 
AM27C512-450DC + C28 C.D. VIEW  450NS* 14.20 11.70 
AM27C512-455DC C28 C.D. VIEW 450NS 14.00 11.55 
AM27C0512DC C 28 C.D. VIEW  250NS 15.00 12.40 
2764 8192 X 8-BIT UV EPROM 


(“DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


AM2764-2DC ORDER PART NUMBER AM2764A-2DC 
AM2764-2DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-2DC 
AM2764-20/BXA ORDER PART NUMBER AM2764A-20/BXA 
AM2764-20DC ORDER PART NUMBER AM2764A-20DC 
AM2764-20DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-20DC 
AM2764-25/BXA ORDER PART NUMBER AM2764A-25/BXA 
AM2764-25DC ORDER PART NUMBER AM2764A-25DC 
AM2764-25DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-25DC 
AM2764-3DC ORDER PART NUMBER AM2764A-3DC 
AM2764-3DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-3DC 
AM2764-30DC ORDER PART NUMBER AM2764A-30DC 
AM2764-30DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-30DC 
AM2764-4DC ORDER PART NUMBER AM2764A-4DC 
AM2764-4DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-4DC 
AM2764-45/BXA ORDER PART NUMBER AM2764A-45/BXA 
AM2764-45DC ORDER PART NUMBER AM2764A-45DC 
AM2764-45DCB ORDER PART NUMBER AM2764A-45DC 
AM2764DC ORDER PART NUMBER AM2764ADC 
AM2764DCB ORDER PART NUMBER AM2764ADC 


2764A 64K-BIT EPROM; PROGRAMMING VOLTAGE 12.5V 
(“DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 


AM2764A-1DC C28 C.D. VIEW 150NS 11.66 9.72 


AM2764A-15DC C28 C.D. VIEW 150NS* 9.72 8.10 
AM2764A-2DC C28 C.D. VIEW 200NS 7.06 5.88 
AM2764A-2PC C 28 MOLDDIP 200NS 5.88 4.98 
xe AM2764A-20/BUA M32 LCC W/VIEW 200 NS* 117.57 114.27 


100 up 


177.80 
177.80 
275.60 
72.90 
72.90 


79.75 


116.00 


455.63 
309.00 
12.80 
11.50 
315.79 


202.50 
12.15 
236.84 


168.75 

12.15 
309.00 
455.63 
202.50 
315.79 
168.75 
236.84 


11.15 
10.80 
455.63 
309.00 
10.45 
315.00 
202.50 
9.60 
9.45 
10.10 


8.10 
6.75 
4.90 
4.23 
94.05 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM2764A-20/BUC ORDER PART NUMBER AM2764A-20/BUA 
AM2764A-20/BXA M28 C.D. VIEW 200NS* 67.90 56.70 47.25 
AM2764A-20DC C 28 C.D. VIEW 200NS* 7.70 6.42 5.35 
AM2764A-20PC C 28 MOLDDIP 200NS* 603 5.13 4.38 
AM2764A-25/BUA M32 LCC W/VIEW 250NS* 93.12 77.76 64.80 
AM2764A-25/BUC ORDER PART NUMBER AM2764A-25/BUA 
AM2764A-25/BXA M28 C.D. VIEW 250NS* 58.20 48.60 40.50 
AM2764A-25DC C 28 C.D. VIEW 250NS* 674 5.61 4.68 
AM2764A-3DC C28 C.D. VIEW 300NS 603 502 4.19 
AM2764A-30DC C 28 C.D. VIEW  300NS* 661 5.51 4.59 
AM2764A-35/BUA M32 LCC W/VIEW 350NS* 83.80 70.00 58.32 
AM2764A-35/BUC ORDER PART NUMBER AM2764A-35/BUA 
AM2764A-35/BXA M28 C.D. VIEW 350NS* 48.50 40.50 33.75 
AM2764A-4DC C28 C.D. VIEW 450NS 5.83 4.86 4.05 
AM2764A-45/BUA M82 LCC W/VIEW 450NS* 77.60 64.80 54.00 
AM2764A-45/BUC ORDER PART NUMBER AM2764A-45/BUA 
AM2764A-45/BXA M28 C.D. VIEW 450NS* 38.80 32.40 27.00 
AM2764A-45DC C 28 C.D. VIEW 450NS* 875 7.29 6.08 
AM2764ADC C28 C.D. VIEW 250NS 642 5.35 4.46 
AM2764APC C 28 MOLDDIP 250NS 5.43 4.53 3.78 
8200503YX M28 C.D. VIEW 350NS* 48.50 40.50 33.75 
8200503ZX M 32 LCC W/VIEW 350 NS* 83.80 70.00 58.32 
8200504YX M28 C.D. VIEW  250NS* 58.20 48.60 40.50 
82005042ZX M 32 LCC W/VIEW 250 NS* 93.12 77.76 64.80 
8200505YX M28 C.D. VIEW 200NS* 67.90 56.70 47.25 
8200505ZX M 32 LCC W/VIEW 200 NS* 106.70 89.10 74.25 

27865 4K-BIT (1024 X 4) REGISTERED PROM W/ SSR DIAGNOSTICS 
AM27S65/BLA M 24 CER DIP 20.0NS 48.00 39.75 33.00 
AM27S65DC C 24 CER DIP 15.0 NS 16.00 13.25 11.00 
AM27S65DCB C 24 CER DIP 15.0 NS 12.40 
AM27S65PC C 24 MOLD DIP 15.0NS 14.75 12.25 10.25 
AM27S65PCB C 24 MOLD DIP 15.0 NS 11.56 

27S65A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH-SPEED REGISTERED PROM W/ SSR 

DIAGNOSTICS 
AM27S65A/BLA M 24 CER DIP 13.0NS 61.50 51.75 42.75 
AM27S65ADC C 24 CER DIP 10.0NS 20.50 17.25 14.25 
AM27S65ADCB C 24 CER DIP 10.0 NS 16.10 
AM27S65APC C 24 MOLD DIP 10.0NS 19.50 16.25 13.50 
AM27S65APCB C 24 MOLD DIP 10.0 NS 15.30 

27875 8K-BIT (2048 X 4) REGISTERED PROM W/ SSR DIAGNOSTICS 
AM27S75/BLA M 24 CER DIP 20.0NS 76.00 63.00 53.00 
AM27S75DC C 24 CER DIP 15.0NS 19.00 15.75 13.25 
AM27S75DCB C 24 CER DIP 15.0 NS 14.85 
AM27S75PC C 24 MOLD DIP 15.0NS 18.00 15.00 12.50 
AM27S75PCB C 24 MOLD DIP 15.0 NS 14.00 

27S75A 8K-BIT (2048 X 4) HIGH-SPEED REGISTERED PROM W/ SSR 

DIAGNOSTICS 
AM27S75A/BLA M 24 CER DIP 17NS 95.00 79.00 66.00 
AM27S75ADC C 24 CER DIP 12.0NS 23.75 19.75 16.50 
AM27S75ADCB C 24 CER DIP 12.0 NS 18.60 
AM27S75APC C 24 MOLD DIP 12.0NS 22.75 19.00 15.75 
AM27S75APCB C 24 MOLD DIP 12.0 NS 17.70 

27885 16K-BIT (4096 X 4) REGISTERED PROM W/ SSR DIAGNOSTICS 
AM27S85/BLA M 24 CER DIP 20.0NS 85.00 70.00 58.00 
AM27S85DC C 24 CER DIP 15.0NS 34.00 28.00 23.25 
AM27S85DCB C 24 CER DIP 15.0 NS 26.40 
AM27S85PC C 24 MOLD DIP 15.0NS 31.50 26.25 21.75 
AM27S85PCB C 24 MOLD DIP 15.0 NS 24.75 

27S85A 16K-BIT (4096 X 4) HIGH-SPEED REGISTERED PROM W/ SSR 

DIAGNOSTICS 
AM27S85A/BLA M 24 CER DIP 17NS 116.25 96.25 80.00 
AM27S85ADC C 24 CER DIP 12.0NS 46.50 38.50 32.00 
AM27S85ADCB C 24 CER DIP 12.0 NS 36.30 
AM27S85APC C 24 MOLD DIP 12.0NS 43.50 36.00 29.75 
AM27S85APCB C 24 MOLD DIP 12.0 NS 33.80 

2802 QUAD 256-BIT DYNAMIC SHIFT REGISTER 
AM2802/BEA M 16 CER DIP 41.65 35.75 33.33 
AM2802DC C 16 CER DIP 9.91 8.26 7.33 
AM2802DM ORDER PART NUMBER AM2802/BEA 
AM2802DMB ORDER PART NUMBER AM2802/BEA 
AM2802PC C 16 MOLD DIP 5.40 4.50 4.00 


BPR 


BPR 
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BPR 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
2803 DUAL 512-BIT DYNAMIC SHIFT REGISTER NVD AM2864A-20DC C 28 CER DIP 200 NS* 23.77 19.85 16.35 
x AM2803/HMC M 8 METAL CAN 45.00 37.50 33.33 AM2864A-25/BUA M32 CERLCC-R 250 NS* 206.80 172.70 143.90 
vx AM2803HC C 8 METAL CAN 7.20 6.00 5.33 AM2864A-25/BUC | ORDER PART NUMBER AM2864A-25/BUA 
sx AM2803HM ORDER PART NUMBER AM2803/HMC AM2864A-25/BXA _ M 28 CER DIP 250 NS* 106.70 89.10 73.43 
zx AM2803HMB ORDER PART NUMBER AM2803/HMC AM2864A-25DC C 28 CER DIP 250 NS* 21.83 18.23 15.02 
# AM2803PC C 8 MOLD DIP 5.40 450 4.00 AM2864A-3DC C 28 CER DIP 300 NS 42.68 35.64 29.70 
2804 1024-BIT DYNAMIC SHIFT REGISTER NVD AM2864A-30/BUA M32 CERLCC-R 300NS* 155.20 129.60 108.00 
AM2864A-30/BUC | ORDER PART NUMBER AM2864A-30/BUA 
ze AM2804/HMC M 8 METAL CAN 45.00 37.50 33.33 : 
AM2864A-30/BXA  M 28 CER DIP 300 NS* 87.30 72.90 60.10 
zx AM2804HC C 8 METAL CAN 7.20 6.00 5.33 : 
AM2864A-30DC C 28 CER DIP 300 NS* 20.37 17.01 14.02 
vr AM2804HM ORDER PART NUMBER AM2804/HMC ; 
AM2864A-35/BUA M32 CERLCC-R 350NS* 145.50 121.50 100.12 
vr AM2804HMB ORDER PART NUMBER AM2804/HMC 
 ~—AM2804PC C 8 MOLD DIP 540 450 4.00 AM2864A-35/BUC | ORDER PART NUMBER AM2864A-35/BUA 
AM2864A-35/BXA M28 CER DIP 350 NS* 80.51 67.23 55.40 
2812 8 X 32 FIFO MEMORY NVD AM2864A-35DC C 28 CER DIP 350 NS* 19.30 16.12 13.28 
% AM2812ADC C28 CERDIP 1.0MHZ 27.00 22.50 20.00 AM2864A-355DC —s-C.:28 CER DIP 350NS 19.30 16.12 13.28 
tz AM2812ADL L 28 CER DIP 1.00 MHZ 48.35 37.05 35.00 AM2864ADC C 28 CER DIP 950NS 21.24 17.74 14.62 
# AM2812ADLB L 28 CERDIP 1.0MHZ 52.20 43.50 38.67 5962-8683008XX M28 CER DIP 250 NS* 106.70 89.10 73.43 
% AM2812DC C 28 CERDIP 0.5MHZ 19.80 16.50 14.67 5962-8683008YX M32 CERLCC-R 250 NS* 206.80 172.70 143.90 
# — AM2812DL L 28 CERDIP 0.5MHZ 39.60 33.00 29.33 5962-8683009XX M 28 CER DIP 300 NS* 87.30 72.90 60.10 
# AM2812DLB L 28 CERDIP 0.5MHZ 43.20 36.00 32.00 5962-8683009YX M32 CERLCC-R 300 NS* 155.20 129.60 108.00 
2813 9 X 32 FIFO MEMORY NVD 5962-86830 10XX M 28 CER DIP 350 NS* 80.51 67.23 55.40 
x AM2813ADC C 28 CER DIP 1.0 MHZ 25.00 21.40 20.00 5962-86830 10YX M32 CERLCC-R 350 NS* 145.50 121.50 100.12 
x AM2813ADL L 28 CER DIP 1.0 MHZ 27.00 22.50 20.00 2864B 64K EEPROM | NVD 
x AM2813ADLB L 28 CERDIP 1.0MHZ 52.20 43.50 38.76 ("DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 
* AM2813DC C28 CERDIP = 0.5MHZ 19.80 16.50 14.67 AM2864B-250C C28 CERDIP  # 250NS* 21.83 18.23 15.02 
%  AM2813DL L 28 CER DIP = O0.5MHZ 39.60 33.00 29.33 AM2864B-3DC C28 CERDIP  300NS 20.85 17.42 14.35 
x  AM2813DLB L 28 CERDIP 0.5 MHZ 43.20 36.00 32.00 AM2864B-30/BUA M32 CERLCC-R 300 NS* 155.20 129.60 108.00 
2833 1024-BIT STATIC SHIFT REGISTER NVD AM2864B-30/BUC ORDER PART NUMBER AM2864B-30/BUA 
x AM2833/DMC M 8 SIDE BRAZE 64.80 54.00 48.00 AM2864B-30/BXA M28 CER DIP 300 NS* 87.30 72.90 60.10 
x AM2833DC C 8 SIDE BRAZE 15.31 12.76 11.33 AM2864B-30DC C 28 CER DIP 300 NS* 20.37 17.01 14.02 
+ AM2833DM ORDER PART NUMBER AM2833/DMC AM2864B-35/BUA M32 CERLCC-R 350NS* 145.50 121.50 100.12 
¢ AM2833DMB ORDER PART NUMBER AM2833/DMC AM2864B-35/BUC | ORDER PART NUMBER AM2864B-35/BUA 
x AM2833PC C 8 MOLD DIP 7.20 600 5.33 AM2864B-35/BXA M28 CER DIP 350 NS* 80.51 67.23 55.40 
Jha 4% 84 FED MEMORY ue AM2864B-35DC C 28 CER DIP 350 NS* 19.30 16.12 13.28 
pipetted 18 GERD 10am cea eine a AM2864B-355DC —«-C.:228 CER DIP 350NS 19.30 16.12 13.28 
5.34 
AMCEAIOG a a ps a oa AM2864BDC C 28 CER DIP 250NS 21.24 17.74 14.62 
; 3.50 12.00 : 
pried ame OC AB- CEN DIP cae” eo tk00” tb 5962-8683002XX M 28 CER DIP 350 NS* 80.51 67.23 55.40 
AMOBAIAPC ORDER PART NUMBER AMD841ADC 5962-8683002YX M32 CERLCC-R 350 .NS* 145.50 121.50 100.12 
5962-8683003XX M 28 CER DIP 300 NS* 87.30 72.90 60.10 
AM2641APCB ORDER PART NUMBER AM2841ADCB 5962-8683003YX M32 CERLCC-R 300NS* 155.20 129.60 108.00 
AM2841DC C16 CERDIP 10MHZ 9.91 826 7.33 
AM2841DCB C16 CERDIP 1.0MHZ 14.40 12.00 10.67 2901 16-BIT ADD 4-BIT MICROPROCESSOR SLICE MIP 
AM2841DM ORDER PART NUMBER AM2841/BEA AM2901DC ORDER PART NUMBER AM2901CDC 
AM2841DMB ORDER PART NUMBER AM2841/BEA AM2901DCB ORDER PART NUMBER AM2901CDCB 
AM2841PC ORDER PART NUMBER AM2841DC AM2901PC ORDER PART NUMBER AM2901CPC 
AM2841PCB ORDER PART NUMBER AM2841DCB 2901A 16-BIT ADD 4-BIT MICROPROCESSOR SLICE MIP 
2847 QUAD 80-BIT STATIC SHIFT REGISTER NVD AM2901ADC ORDER PART NUMBER AM2901CDC 
x AM2847/BEA M 16 CER DIP 36.30 24.25 22.67 AM2901ADCB ORDER PART NUMBER AM2901CDCB 
AM2847DC C 16 CER DIP 991 826 7.33 AM2901ADM ORDER PART NUMBER AM2901C/BQA 
AM2847DM ORDER PART NUMBER AM2847/BEA AM2901AFM ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC 
AM2847DMB ORDER PART NUMBER AM2847/BEA AM2901AFMB ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC 
AM2847PC C 16 MOLD DIP 811 676 6.00 AM2901APC ORDER PART NUMBER AM2901CPC 
2855 QUAD 128-BIT STATIC SHIFT REGISTER NVD 2901B 16-BIT ADD 4-BIT MICROPROCESSOR SLICE MIP 
xx AM2855/BEA M 16 CER DIP 19.50 15.70 14.67 AM2901BDC ORDER PART NUMBER AM2901CDC 
¢ AM2855DC C 16 CER DIP 10.80 9.00 8.00 AM2901BDCB ORDER PART NUMBER AM2901CDCB 
dx AM2855DM M 16 CER DIP 16.20 13.50 12.00 AM2901BDM ORDER PART NUMBER AM2901C/BQA 
ve AM2855DMB ORDER PART NUMBER AM2855/BEA AM2901BDMB ORDER PART NUMBER AM2901C/BQA 
¢x AM2855PC C 16 MOLD DIP 900 7.50 6.67 AM2901BFM ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC 
vx AM2855PCB C 16 MOLD DIP 1260 10.50 9.33 AM2901BFMB ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC 
2856 DUAL 256-BIT STATIC SHIFT REGISTER NVD puybsadealbe | ORDER PART NUMBER AM2901CPC 
AM2901BPCB ORDER PART NUMBER AM2901CPCB 
x AM2856/BIA M10 METAL CAN 15.85 13.55 12.67 AM0901BXC ORDER PART NUMBER AM2901CXC 
z AM2856HC C 10 METAL CAN 10.80 9.00 8.00 AM2901BXM ORDER PART NUMBER AM2901CXM 
¢¢ AM2856HM ORDER PART NUMBER AM2856/BIA 
x AM2856HMB ORDER PART NUMBER AM2856/BIA 29C01 CMOS 4-BIT MICROPROCESSOR SLICE MIP 
vx AM2856PC C 10 MOLD DIP 9.00 7.50 667 AM29C01-1DC C 40 CER DIP 15.65 13.04 10.87 
x AM2856PCB C 10 MOLD DIP 13.04 10.87 9.67 AM29C01-1DCB = C_ 40 CER DIP 17.39 14.49 12.07 
2857 512-BIT STATIC SHIFT REGISTER NVD prereie Sat ole oe tal dean oa 
¢¢ AM2857/DMC M 8 SIDE BRAZE 19.80 16.50 14.67 ‘AM29C01-1PC C 40 MOLD DIP +156 © O64" > BOS 
# AM2857DC C 8 SIDE BRAZE 10.80 9.00 8.00 AM29C01-1PCB C 40 MOLD DIP 1304 1087 906 
x AM2857DMB ORDER PART NUMBER AM2857/DMC AM29C01/BQA M40 CER DIP 5950 43.75 3500 
% AM2897PC C 8 MOLD DIP 9.00 7.50 6.67 AM29C01/BUA M 44 CER LCC 105.00 87.50 70.00 
2864A 64K BIT EEPROM NVD D AM29C01DC C 40 CER DIP 13.06 10.86 9.08 
("DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) D AM29C01DCB C 40 CER DIP 14.60 12.14 10.15 
AM2864A-2DC C 28 CER DIP 200 NS 23.28 19.44 16.02 AM29C01DI N 40 CER DIP 17.00 14.17 11.81 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
D AM29C01JC C 44 PLALCC 946 7.87 6.58 x AM2907JC C 20 PLA LCC 10.80 9.25 7.45 
D AM29C01JCB C 44 PLA LCC 10.69 889 7.44 x AM2907LC C 20 CERLCC 25.75 23.75 21.75 
D AM29C01PC C 40 MOLD DIP 956 7.95 6.65 zx AM2907PC C 20 MOLD DIP 6.34 5.55 4.75 
D AM29C01PCB C 40 MOLD DIP 11.00 9.15 7.65 x AM2907PCB C 20 MOLD DIP 8.45 7.00 6.10 
2901C 16-BIT ADD 4-BIT MICROPROCESSOR SLICE mip |* AM2907XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2901C/BQA M40 CER DIP 50.25 45.90 33.50 % AM2907XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2901C/BUA M 44 CER LCC 106.85 89.05 65.00 2908 QUAD OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH INTERFACE LOGIC ILP 
AM2901C/BUC ORDER PART NUMBER AM2901C/BUA (DEC LS! 11 BUS COMPATIBLE) 
AM2901C/BYC M 42 CER-PACK 144.40 131.85 96.25 x AM2908DC C 20 CER DIP 7.60 6.65 5.70 
AM2901CDC C 40 CER DIP 12.57 10.48 8.73 x AM2908DCB C 20 CER DIP 9.00 800 7.05 
AM2901CDCB C 40 CER DIP 13.97 11.64 9.70 x AM2908DE E 20 CER DIP 15.50 14.10 12.00 
AM2901CDMB ORDER PART NUMBER AM2901C/BQA x AM2908JC C 20 PLA LCC 10.80 9.25 7.45 
AM2901CFM ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC zx AM2908LC C 20 CER LCC 26:75. 23.75. 21.75 
AM2901CFMB ORDER PART NUMBER AM2901C/BYC x AM2908PC C 20 MOLD DIP 6.34 555 4.75 
AM2901CLC C 44 CER LCC 31.43 26.19 21.83 x AM2908PCB C 20 MOLD DIP 8.00 7.00 6.10 
AM2901CPC C 40 MOLD DIP 9.29 7.74 6.45 xz AM2908XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2901CPCB C 40 MOLD DIP 10.48 873 7.28 xx AM2908XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2901CXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 2909 MICROPROGRAM SEQUENCER MIP 
AM2901CXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2909DC ORDER PART NUMBER AM2909ADC 
x 8405701QX M 40 CER DIP 55.05 45.90 33.50 AM2909DCB ORDER PART NUMBER AM2909ADCB 
x  8405701ZX M 42 CER-PACK 158.25 131.86 96.25 AM2909DM ORDER PART NUMBER AM2909A/BXA 
2902A HIGH-SPEED CARRY/LOOKAHEAD CIRCUIT ILP AM2909DMB ORDER PART NUMBER AM2909A/BXA 
AM2902ADC C 16 CER DIP 480 4.20 3.60 AM2909FM ORDER PART NUMBER AM2909A/BYA 
AM2902ADCB C 16 CER DIP 520 455 3,90 AM2909FMB ORDER PART NUMBER AM2909A/BYA 
AM2902ADE E 16 CER DIP 935 845 7.25 AM2909LC ORDER PART NUMBER AM2909ALC 
AM2902ADMB M 16 CER DIP 10.50 9.19 7.87 AM2909PC ORDER PART NUMBER AM2909APC 
AM2902AFMB M 16 CER-PACK-S 12.50 10.94 9.40 AM2909PCB ORDER PART NUMBER AM2909APCB 
AM2902ALC C 20 CERLCC 7.05 6.05 AM2909XC ORDER PART NUMBER AM2909AXC 
AM2902APC C 16 MOLD DIP 2.40 210 1.80 AM2909XM ORDER PART NUMBER AM2909AXM 
AM2902APCB C 16 MOLD DIP 280 2.45 2.10 2909A HIGH-SPEED MICROPROGRAM SEQUENCER MIP 
AM2902AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2909A/BXA M 28 CER DIP 43.90 36.60 33.80 
AM2902AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2909A/BYA M 28 CER-PACK 73.15 61.00 56.35 
2903 FOUR-BIT SUPER SLICE MIP AM2909A/B3A M 28 CER LCC 99.85 54.70 39.90 
x AM2903DC ORDER PART NUMBER AM2903ADC D AM2909ADC C 28 CER DIP 9.56 7.95 6.60 
x AM2903DCB ORDER PART NUMBER AM2903ADCB D AM2909ADCB C 28 CER DIP 12.94 10.43 8.53 
# AM2903LC ORDER PART NUMBER AM2903ALC AM2909ADM ORDER PART NUMBER AM2909A/BXA 
x AM2903XC ORDER PART NUMBER AM2903AXC AM2909ADMB ORDER PART NUMBER AM2909A/BXA 
x AM2903XM ORDER PART NUMBER AM2903AXM AM2909AFM ORDER PART NUMBER AM2909A/BYA 
AM2909AFMB ORDER PART NUMBER AM2909A/BYA 
2903A HIGH SPEED FOUR-BIT SUPER SLICE MIP AM2909ALC C 28 CERLCC 38.55 32.15 23.47 
AM2903A/BUA M 52 CER LCC 149.95 124.95 99.95 D AM2909APC C 28 MOLD DIP 7.61 6.33 5.27 
AM2903A/BXC M 48 SIDE BRAZE 86.30 71.95 60.20 D AM2909APCB C 28 MOLD DIP 8.74 7.27 6.00 
AM2903A/BYC M 48 CER-PACK 158.00 144.00 133.00 AM2909AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
ze AM2903A/LMC M52 CER LCC 131.50 109.60 80.00 AM2909AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D AM2903ADC C 48 SIDE BRAZE 30.30 25.25 18.45 8602701XX M 28 CER DIP 43.90 36.60 33.80 
AM2903ADCB C 48 SIDE BRAZE 38.65 32.20 23.50 8602701YX M 28 CER-PACK 73.15 61.00 56.35 
¢* AM2903ADM ORDER PART NUMBER AM2903A/BXC 86027013X M 28 CERLCC 59.85 54.70 39.90 
AM2903ADMB ORDER PART NUMBER AM2903A/BXC . 
x AM2903AFM ORDER PART NUMBER AM2903A/BYC 2910 MICROPROGRAM CONTROLLER MIP 
AM2903AFMB ORDER PART NUMBER AM2903A/BYC zx AM2910/BQA ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA 
AM2903ALC C 52 CERLCC 87.15 72.60 53.00 x AM2910/BYC ORDER PART NUMBER AM2910A/BYC 
x AM2910DM ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA 
2904 STATUS AND SHIFT CONTROLLER MIP | AM2910DMB ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA 
x AM2904/BQA M 40 CER DIP 103.05 94.10 68.70 zx AM2910FM ORDER PART NUMBER AM2910A/BYC 
ze AM2904/BYC M 42 CER-PACK 158.25 131.85 96.25 x AM2910FMB ORDER PART NUMBER AM2910A/BYC 
zr AM2904/LMC M 44 CER LCC 134.80 112.35 82.00 * AM2910LC ORDER PART NUMBER AM2910ALC 
z AM2904DC C 40 CER DIP 27.85 23.20 16.95 x AM2910LMB ORDER PART NUMBER AM2910A/LMC 
* AM2904DCB C 40 CER DIP 33.70 28.10 20.50 * AM2910PC ORDER PART NUMBER AM2910APC 
+ AM2904DM ORDER PART NUMBER AM2904/BQA xx AM2910PCB ORDER PART NUMBER AM2910APCB 
+ AM2904DMB ORDER PART NUMBER AM2904/BQA x AM2910XC ORDER PART NUMBER AM2910AXC 
x AM2904FM ORDER PART NUMBER AM2904/BYC zx AM2910XM ORDER PART NUMBER AM2910AXM 
% AM2904FMB ORDER PART NUMBER AM2904/BYC 2910A HIGH-SPEED MICROPROGRAM CONTROLLER MIP 
z AM2904LC C 44 CERLCC 88.80 74.00 54.00 AM2910A/BQA M 40 CER DIP 73.50 67.15 49.00 
zx AM2904LMB ORDER PART NUMBER AM2904/LMC AM2910A/BUA M44 CER LCC 498.95 117.15 85.50 
w% — AM2904XC C  (UICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2910A/BUC ORDER PART NUMBER AM2910A/BUA : 
* AM2904XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2910A/BYC M 42 CER-PACK 148.50 135.65 99.00 
2907 QUAD OCTAL BUS TRANSCEIVER WITH INTERFACE LOGIC ILP AM2910A/LMC M 44 CERLCC 140.55 117.15 85.50 
x AM2907/BRA M 20 CER DIP 18.40 16.10 14.80 AM2910ADC C 40 CER DIP 20.95 17.46 14.55 
* AM2907/BSA M 20 CER-PACK-S 23.35 19.10 18.75 AM2910ADCB C 40 CER DIP 22.35 18.62 15.52 
zz AM2907DC C 20 CER DIP 7.60 6.65 5.70 ze AM2910ADMB ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA 
x AM2907DCB C 20 CER DIP 9.00 8.00 7.05 sx AM2910AFMB ORDER PART NUMBER AM2910A/BYC 
zx AM2907DE E 20 CER DIP 18.10 15.20 12.90 AM2910ALC C 44 CERLCC 54.48 45.40 37.83 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
x AM2910ALMB ORDER PART NUMBER AM2910A/LMC x AM29C111GCB C 68 CER PGA 83.50 67.00 53.50 
AM2910APC C 40 MOLD DIP 18.65 15.54 12.95 ve AM29C111JC C 68 PLA LCC 46.50 37.50 29.95 
AM2910APCB C 40 MOLD DIP 20.04 16.70 13.92 x AM29C111JCB C 68 PLA LCC 61.00 48.50 39.00 
AM2910AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. ; MIP 
aren M RICE CONSULT FRODUGT MSR. » AMBONDC C48 SIDEBRAZE 150.00 125.00 100.0 
7801702QX M 40 CER DIP 80.55 67.15 49.00 
7801702ZX M 42 CER-PACK 162.75 135.65 99.00 29114 REAL-TIME INTERRUPT CONTROLLER MIP 
 AM29114DC C 40 CER DIP 53.00 44.00 37.00 
29C10A CMOS MICROPROGRAM SEQUENCER MIP |» AM29114DCB C 40 CER DIP 63.00 53.00 44.00 
AM29C10A-1DC —-C: 40 - CER DIP 25.34 21.11 17.60 99116 16-BIT BIPOLAR MICROPROCESSOR wip 
AM29C10A-1DCB —_C 40 CER DIP 27.03 22.52 18.77 
| x AM29116/BUA M52 CER LCC 1,039.50 866.25 693.00 
AM29C10A-1JC C 44 PLALCC 22.55 18.79 15.66 
x AM29116/BXC M52 TOP BRAZE 742.50 618.75 495.00 
AM29C10A-1UCB C44 PLALCC 24.24 20.20 16.83 
x AM29116/DMC ORDER PART NUMBER AM29116/BXC 
AM29C10A-1PC —-C. 40 MOLD DIP 22.55 18.79 15.66 
~ AM29116DC C 52 TOP BRAZE 95.00 84.00 76.00 
AM29C10A-1PCB C40 MOLD DIP 24.24 20.20 16.83 
x AM29116DCB C 52 TOP BRAZE 110.00 97.00 88.00 
AM29C10A/BQA = M40 CER DIP 81.45 67.90 54.30 
x AM29116LC C 52 CER LCC 190.00 167.00 152.00 
AM29C10A/BUA M44 CERLCC 162.00 135.00 108.00 
x AM29116XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
Bane) > eee ee) NUMBER AMZoG Jeeua x 5962-8686301XX M652 TOP BRAZE 742.50 618.75 495.00 
D AM29C10ADC C 40 CER DIP 21.49 17.87 14.94 
D AM29C10ADCB C 40 CER DIP 23.09 19.20 16.06 29116A SPEED ENHANCED AM29116 MIP 
AM29C10ADI N 40 CER DIP 97.53 2294 19.12 x AM29116ADC C 52 TOP BRAZE 109.00 96.00 88.00 
D AM29C10AUC C 44 PLALCC 19.22 15.99 13.37 xz AM29116ADCB C 52 TOP BRAZE 120.00 105.00 96.00 — 
D AM29C 10AJCB C 44 PLA LCC 20.77 17.27 14.44 % AM29116AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D AM29C 10APC C 40 MOLD DIP 19.22 15.99 13.37 29C116 CMOS VERSION OF THE AM29116 MIP 
D AM29C 10APCB C 40 MOLD DIP 20.77 17.27 = 14.44 DAM29C116-1DC ‘C52 TOP BRAZE 93.00 74.50 59.50 
2910-1 100 NS CYCLE MICROPROGRAM CONTROLLER | Oe ee oo eee ee ee ee 
: D AM29C116-1PC C 52 MOLD DIP 74.50 59.50 47.50 
x AM2910-1DC ORDER PART NUMBER AM2910ADC 
: N AM29C116-2DC C 52 TOP BRAZE 109.50 87.50 70.00 
x AM2910-1DM ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA + Aaa is 45 
# AM2910-1DMB ORDER PART NUMBER AM2910A/BQA ee ee ce ae 
N AM29C116-2PC C 52 MOLD DIP 87.50 70.00 56.00 
29C101 16-BIT CMOS MICROPROCESSOR SLICE (4 X 2901) MIP |+DAM29C116/BUA § M52 CERLCC 568.40 487.20 406.00 
AM29C101-1DC C 64 TOP BRAZE 52.00 43.50 36.00 y C AM29C116/BXC M52 TOP BRAZE 455.00 390.00 325.00 
AM29C101-1DCB _C 64 TOP BRAZE 57.00 48.00 39.50 D AM29C116DC C 52 TOP BRAZE 76.50 61.50 49.00 
AM29C101-1JC C 68 PLALCC 31.50 26.50 21.50 x AM29C116D! N 52 TOP BRAZE 100.00 83.75 61.25 
AM29C101-1JCB C68 PLALCC 35.00 29.00 24.00 D AM29C116JC C 68 PLA LCC 61.50 49.00 39.00 
AM29C101-1PC C 64 MOLD DIP 31.50 26.50 21.50 D AM29C116LC C 52 CER LCC 100.50 80.50 64.00 
AM29C101-1PCB —_-C 64 MOLD DIP 35.00 29.00 24.00 D AM29C116PC C 52 MOLD DIP 61.50 49.00 39.00 
AM29C101/BUA M68 CERLCC 222.75 185.65 148.50 o9L116A AM2911 MIP 
AM29C 101/BXC M 64 TOP BRAZE 148.50 123.75 99.00 ' pritee er ade Meee to BEA “ 81.00 71.00 65.00 
AM29C 10106 C 64-TOP BRAZE 43.00 36.00 30.00 s AM29L116ADCB —-C_52 TOP BRAZE 94.00 83.00 75.00 
AM29C101DCB C 64 TOP BRAZE 47.50 40.00 33.00 
AM29C101JC C 68 PLALCC 26.00 22.00 18.00 29117 TWO PORT VERSION OF THE AM29116 MIP 
AM29C101JCB C 68 PLALCC 99.00 24.00 20.00 x AM29117GC C 68 CER PGA 240.00 205.00 155.00 
AM29C101PC C 64 MOLD DIP 96.00 22.00 18.00 tr AM29117GCB C 68 CER PGA 278.00 225.00 170.00 
AM29C101PCB C 64 MOLD DIP 29.00 24.00 20.00 29C117 16-BIT CMOS MICROPROCESSOR MIP 
11 MRCROPROGRAM SEOUENCE o | oe ee SS eal a 
AM2911DC ORDER PART NUMBER AM2911ADC 
AM2911DCB ORDER PART NUMBER AM2911ADCB 29118 8-BIT AM29116 1/0 SUPPORT MIP 
AM2911DM ORDER PART NUMBER AM2911A/BRA % AM29118DC C 24 CER DIP 14.55 12.12 8.85 
AM2911DMB ORDER PART NUMBER AM2911A/BRA * AM29118DCB C 24 CER DIP 18.33 15.28 = 11.15 
AM2911LC ORDER PART NUMBER AM2911ALC 2912 QUAD BUS TRANSCEIVER, INVERTING ILP 
AM2911PC ORDER PART NUMBER AM2911APC AM2912/BEA ORDER PART NUMBER AM26S10/BEA 
AM2911PCB ORDER PART NUMBER AM2911APCB AM2912/BFA ORDER PART NUMBER AM26S10/BFA 
AM2911XC ORDER PART NUMBER AM2911AXC AM2912/B2A ORDER PART NUMBER AM26S10/B2A 
AM2911XM ORDER PART NUMBER AM2911AXM AM2912XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2911A HIGH-SPEED MINI-MICROPROGRAM SEQUENCER MIP | 2913 INTERRUPT EXPANDER ILP 
AM2911A/BRA M 20 CER DIP 34.50 28.75 26.60 * AM2913/BRA M 20 CER DIP 9.84 8.22 6.40 
AM2911A/B2A M20 CER LCC 60.00 54.80 40.00 x AM2913/BSA M20 CER-PACK-S 16.70 13.50 10.65 
AM2911A/B2C ORDER PART NUMBER AM2911A/B2A x AM2913DC C 20 CER DIP 413 3.45 2.76 
AM2911A/LMC ORDER PART NUMBER AM2911A/B2A x AM2913DCB C 20 CER DIP 5.20 4.60 3.62 
D AM2911ADC C 20 CER DIP 7.61 633 5.25 vx AM2913LC C 20 CER LCC 8.05 7.05 6.05 
D AM2911ADCB C 20 CER DIP 10.28 855 7.00 x AM2913PC C 20 MOLD DIP 287 2.40 1.93 
AM2911ADM ORDER PART NUMBER AM2911A/BRA vx AM2913PCB C 20 MOLD DIP 3.47 3.00 2.58 
AM2911ADMB ORDER PART NUMBER AM2911A/BRA x AM2913XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2911ALC C20 CERLCC 30.50 25.40 18.55 x AM2913XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D AM2911APC C 20 MOLD DIP 4.93 4.10 3.35 29130 16-BIT BIPOLAR BARREL SHIFTER MIP 
D AM2911APCB C 20 MOLD DIP 7.09 5.90 4.75 x AM29130DC C 48 SIDE BRAZE 36.00 30.00 25.00 
AM2911AXC C DICE 7.50 6.35 4.67 x AM29130DCB C 48 SIDE BRAZE 43.00 36.00 30.00 
AM2911AXM M_ DICE CONSULT PRODUCT MGR. x AM29130PC C 48 MOLD DIP 28.80 24.00 20.00 
860280 1RX M 20 CER DIP 34.50 28.75 26.60 x AM29130PCB C 48 MOLD DIP 36.00 30.00 25.00 
29C111 16-BIT CMOS MICROPROGRAM CONTROLLER MIP | 2914 VECTORED INTERRUPT CONTROLLER MIP 
¢ N AM29C111-1GC C 68 CER PGA 77.50 62.00 49.50 AM2914/BQA M 40 CER DIP 113.05 94.20 87.10 
x N AM29C111-1UC C 68 PLALCC 56.00 45.00 36.00 AM2914/BUA M 44 CERLCC 152.80 130.85 101.85 
% AM29C111GC C 68 CER PGA 64.50 51.50 41.25 AM2914/BUC ORDER PART NUMBER AM2914/BUA 
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ee OE a ee ee ee ke a4 


St. Device 


AM2914/BYC 
AM2914/LMC 
AM2914DC 
AM2914DCB 
AM2914DM 
AM2914DMB 
AM2914FM 
AM2914FMB 
AM2914LC 
AM2914XC 
AM2914XM 
860290 1QX 
860290 1UX 
x 8602901YX 


Yb 


Temp Package 
M 42 CER-PACK 


1-9 10-99 100 up 
180.00 164.40 120.00 


ORDER PART NUMBER AM2914/BUA 


C 40 CER DIP 
C 40 CER DIP 


29.60 24.65 18.00 
34.75 29.00 21.15 


ORDER PART NUMBER AM2914/BQA 
ORDER PART NUMBER AM2914/BQA 
ORDER PART NUMBER AM2914/BYC 
ORDER PART NUMBER AM2914/BYC 


C 44 CER LCC 
C CDICE 

M DICE 

M 40 CER DIP 
M 44 CER LCC 
M 42 CER-PACK 


88.80 74.00 54.00 


CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


113.05 94.20 87.10 
157.00 130.85 101.87 
197.30 164.40 120.00 


29LPL141 LOW POWER FUSE PROGAMMABLE CONTROLLER 


x AM29LPL141DC C 28 CER DIP 

# NAM29LPL141DCB CC 28 CER DIP 

# N AM29LPL141JC C 28 PLA LCC 

# N AM29LPL141PC C 28 MOLD DIP 
29PL141 FUSE PROGRAMMABLE CONTROLLER 

x AM29PL141/BXA M 28 CER DIP 

xx AM29PL141DC C 28 CER DIP 

x AM29PL141DCB C 28 CER DIP 

vr N AM29PL141LC C 28 CER LCC 

x N AM29PL141PC C 28 MOLD DIP 

# AM29PL141XC C CDICE 
29LPL142 FUSE PROGRAMMABLE CONTROLLER 

# N AM29LPL142DC C 28 CER DIP 

# NAM29LPL142DCB C 28 CER DIP 

# N AM29LPL142PC C 28 MOLD DIP 
29PL142 FUSE PROGRAMMABLE CONTROLLER 

x N AM29PL142DC C 28 CER DIP 

x N AM29PL142DCB C 28 CER DIP 


24.40 21.50 18.00 
29.40 22.50 19.00 
22.80 20.10 16.80 
21.15 18.65 15.60 


103.83 86.53 69.22 
24.40 21.50 18.00 
29.40 22.50 19.00 
63.45 55.90 46.80 
21.15 18.65 15.60 

CONSULT PRODUCT MGR. 


39.00 31.20 24.95 
40.00 32.20 25.95 
34.70 27.75 22.20 


39.00 31.20 24.95 
40.00 32.20 25.95 


2917A QUAD THREE-STATE BUS TRANSCEIVER WITH INTERFACE 


LOGIC 


x AM2917A/BRA M 20 CER DIP 

x AM2917A/BSA M 20 CER-PACK-S 

x AM2917A/B2A M 20 CER LCC 
AM2917ADC C 20 CER DIP 

x AM2917ADCB C 20 CER DIP 

x AM2917AJC C 20 PLA LCC 

xx AM2917ALC C 20 CER LCC 
AM2917APC C 20 MOLD DIP 

zx AM2917APCB C 20 MOLD DIP 

sx AM2917AXC C DICE 

# AM2917AXM M DICE 

*x 5962-8671401RX M 20 CER DIP 

x §962-8671401SX M 20 CER-PACK-S 

x 9962-867 14012X M 20 CER LCC 

2918 ONE-BY-TWO PORT REGISTER 
AM2918/BEA M 16 CER DIP 
AM2918/BFA M 16 CER-PACK-S 
AM2918DC C 16 CER DIP 
AM2918DCB C 16 CER DIP 
AM2918DE E 16 CER DIP 
AM2918JC C 20 PLALCC 
AM2918LC C 20 CER LCC 
AM2918PC C 16 MOLD DIP 
AM2918PCB C 16 MOLD DIP 
AM2918XC C CDICE 
AM2918XM M DICE 
2919 ONE-BY-TWO PORT REGISTER 

x AM2919/BRA M 20 CER DIP 

* AM2919/BSA M 20 CER-PACK-S 

x AM2919DC C 20 CER DIP 

x AM2919DCB C 20 CER DIP 

x AM2919DE E 20 CER DIP 

x AM2919LC C 20 CER LCC 

x AM2919PC C 20 MOLD DIP 

x AM2919PCB C 20 MOLD DIP 

x AM2919XC C DICE 

x AM2919XM M DICE 


25.30 22.15 19.20 
28.30 25.20 22.25 
33.35 29.05 24.70 
9.02 865 7.21 
9.00 800 7.05 
10.80 9.25 7.45 
37.00 32.50 28.00 
7.52 6.75 6.01 
7.80 690 6.10 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 
29.30 22.15 19.20 
28.30 25.20 22.25 
33.35 29.05 24.70 


10.70 9.45 8.20 
14.65 12.70 11.00 
9.18 432 3.36 
9.45 4.70 3.84 
13.54 10.95 7.45 
6.35 5.45 4.40 
17.50 14.50 11.95 
444 3.70 2.88 
4.75 4.05 3.20 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


965 810 7.20 
16.45 15.10 13.75 
481 402 3.20 
5.35 4.57 3.75 
8.40 7.25 6.07 
10.35 9.95 8.55 
3.79 3.17 = 2.53 
430 3.67 3.00 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


ILP 


ILP 


ILP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
2920 8-BIT THREE-STATE REGISTER WITH CLEAR AND ENABLE 
xx AM2920DMS M 22 CER DIP 157.70 126.41 101.13 
xx AM2920XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29203 HIGH SPEED FOUR-BIT IMPROVED SUPER SLICE 
xx AM29203/BXC M 48 SIDE BRAZE 98.40 89.85 65.60 
x AM29203DC C 48 SIDE BRAZE 33.70 28.10 20.50 
sx AM29203DCB C 48 SIDE BRAZE 38.65 32.20 23.50 
xx AM29203DMB M 48 SIDE BRAZE 98.40 89.85 65.60 
vx AM29203XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
xx AM29203XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2921 ONE-OF-EIGHT DECODER/MASK GENERATOR 
sx AM2921DE E 20 CER DIP 10.81 886 5.56 
x AM2921DMB M 20 CER DIP 11.81 9.86 6.56 
sx AM2921FMB M 20 CER-PACK-S 24.40 20.39 13.56 
xx AM2921LMB M 20 CER LCC 15.00 13.70 11.95 
xx AM2921XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2922 EIGHT-INPUT MULTIPLEXER WITH CONTROL STORAGE 
xx AM2922DC C 20 CER DIP 7.45 6.35 5.70 
x AM2922DCB C 20 CER DIP 9.05 7.10 6.45 
x AM2922DE E 20 CER DIP 7.24 645 5.86 
x AM2922DMB M 20 CER DIP 860 7.45 6.90 
zw AM2922FMB M 20 CER-PACK-S 19.40 16.25 14.00 
vx AM2922LC C 20 CER LCC 13.55 12.05 10.35 
vx AM2922PC C 20 MOLD DIP 475 4.15 3.55 
sx AM2922PCB C 20 MOLD DIP 6.95 535 4.15 
AM2922XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
xx AM2922XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2923 EIGHT-INPUT SCHOTTKY MULTIPLEXER; THREE-STATE OUTPUT 
AM2923DC C 16 CER DIP 2.75 235 1,95 
AM2923DCB C 16 CER DIP 2.95 
AM2923DMB M 16 CER DIP 5.35 480° 3.75 
AM2923FMB M 16 CER-PACK-S 10.25 9.00 7.70 
AM2923PC C 16 MOLD DIP 1.95 1.70 1.40 
AM2923PCB C 16 MOLD DIP 2.75 2.35 1.95 
AM2923XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2923XM M_ DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2924 ONE-OF-EIGHT SCHOTTKY DECODER/DEMULTIPLEXER 
AM2924DC C 16 CER DIP 2.75 2.85 1.95 
AM2924DCB C 16 CER DIP 2.95 
AM2924DMB M 16 CER DIP 5.35 4.50 3.70 
AM2924FMB M 16 CER-PACK-S 10.25 9.00 7.70 
AM2924PC C 16 MOLD DIP 195 1.70 41.40 
AM2924PCB C 16 MOLD DIP 2.75 2.85 1.95 
AM2924XC CY = Die CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2924XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2925 30MHZ MICROCYCLE LENGTH PROGRAMMABLE CLOCK 
GENERATOR 
AM2925/BLA M 24 CER DIP 63.76 58.91 54.70 
AM2925/B3A M 28 CER LCC 126.28 116.66 108.32 
x AM2925/B3C ORDER PART NUMBER AM2925/B3A 
AM2925DC C 24 CER DIP 15.00 13.86 12.87 
AM2925DCB C 24 CER DIP 21.25 19.64 18.23 
AM2925DE E 24 CER DIP 27.51 25.41 23.60 
AM2925DEB E 24 CER DIP 40.01 36.96 34.32 
AM2925LC C 28 CER LCC 52.51 48.51 45.05 
AM2925LCB C 28 CERLCC 75.02 69.30 64.35 
AM2925XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2925XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2925A 60MHZ MICROCYCLE LENGTH PROGRAMMABLE CLOCK 
GENERATOR 
AM2925A/BLA M 24 CER DIP 83.35 77.00 71.50 
AM2925A/B3A M 28 CER LCC 166.70 154.00 143.00 
xx AM2925A/B3C ORDER PART NUMBER AM2925A/B3A 
AM2925ADC C 24 CER DIP 20.00 18.48 17.16 
AM2925ADCB C 24 CER DIP 27.92 25.80 23.95 
AM2925ADE E 24 CER DIP 36.26 33.50 31.10 
AM2925ADEB E 24 CER DIP 52.51 48.51 45.05 
AM2925ALC C 28 CER LCC 69.18 63.91 59.35 
AM2925ALCB C 28 CERLCC 108.36 100.10 92.95 
AM2925AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2925AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
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ILP 


MIP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


PEP 


PEP 


St. Device 


Temp 


Package 


1-9 10-99 100 up 


2927 QUAD THREE-STATE BUS TRANSCEIVER, CLOCK ENABLE WITH 


LATCH OUTPUT 
x AM2927DC C 20 CER DIP 7.60 6.65 5.70 
x AM2927DCB C 20 CER DIP 9.00 800 7.05 
x AM2927DE E 20 CER DIP 10.00 850 6.55 
x AM2927DMB M 20 CER DIP 12.00 10.50 8.55 
x AM2927XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2927XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


2928 QUAD THREE-STATE BUS TRANSCEIVER, CLOCK ENABLE WITH 


REGISTERED OUTPUT 
x AM2928DC C 20 CER DIP 7.60 6.65 5.70 
x AM2928DCB C 20 CER DIP 9.00 800 7.05 
* AM2928DMB M 20 CER DIP 24.00 21.00 18.00 
xx AM2928XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2928XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2930 PROGRAM CONTROL UNIT 

x AM2930/BXA M 28 CER DIP 100.65 91.95 67.10 
x AM2930/BYA ORDER PART NUMBER AM2930/BYC 

* AM2930/BYC M 28 CER-PACK 180.00 164.40 120.00 
x AM2930/B3A M 28 CER LCC 142.45 136.95 99.50 
x AM2930/LMC M 28 CER LCC 162.46 136.93 99.50 
xx AM2930DC C 28 CER DIP 36.07 30.07 21.95 
x AM2930DCB C 28 CER DIP 42.47 35.41 25.84 
xx AM2930DM ORDER PART NUMBER AM2930/BXA 

*x AM2930DMB ORDER PART NUMBER AM2930/BXA 

x AM2930FM ORDER PART NUMBER AM2930/BYC 

x AM2930FMB ORDER PART NUMBER AM2930/BYC 

x AM2930LM ORDER PART NUMBER AM2930/LMC 

x AM2930LMB ORDER PART NUMBER AM2930/LMC 

x AM2930XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2930XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
vx $962-8757301XX M 28 CER DIP 110.30 91.95 67.10 


29300 29300 AM29300/C300 FAMILY DESIGN KIT 
AM29300/C300 FAMILY DESIGN KIT 
CONSULT PRODUCT MANAGER 


x AM29300KIT 


29X305 8-BIT MICROCONTROLLER 
29X305A 8-BIT MICROCONTROLLER 200NS 


AM29X305ADC C 50 SIDE BRAZE 29.00 25.15 23.00 
AM29X305APC C 50 MOLD DIP 16.70 14.70 13.35 
2932 PROGRAM CONTROL UNIT 
x AM2932/BRA M 20 CER DIP 100.00 91.30 66.65 
xx AM2932/B3A M 28 CER LCC 128.25 123.30 90.00 
* AM2932/LMC M 28 CER LCC 146.30 123.30 90.00 
x AM2932DC C 20 CER DIP 32.44 27.04 19.74 
x AM2932DCB C 20 CER DIP 35.35 29.46 21.50 
x AM2932DM ORDER PART NUMBER AM2932/BRA 
x AM2932DMB ORDER PART NUMBER AM2932/BRA 
x AM2932LMB ORDER PART NUMBER AM2932/LMC 
x AM2932XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2932XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


290323 32 X 32 CMOS MULTIPLIER 


x AM29C323-1GC 
vx AM29C323-1GCB 
x AM29C323GC 

vx AM29C323GCB 
x AM29C323GCK 


29325 32-BIT FLOATING POINT PROCESSOR 


C168 CER PGA 
C168 CER PGA 
C168 CER PGA 
C168 CER PGA 
C168 CER PGA 


x AM29325AGC C145 CER PGA 
xr AM29325GC C145 CER PGA 
x AM29325GC/12 C145 CER PGA 
x AM29325GC/15 C145 CER PGA 
x AM29325GCB C145 CER PGA 
x AM29325GCK C145 CER PGA 


29331 16-BIT INTERRUPTIBLE MICROSEQUENCER 


x AM29331GC 
x AM29331GCB 


C120 CER PGA 
C120 CER PGA 


29C331 CMOS 16-BIT SEQUENCER 


x AM29C331GC 
x AM29C331GCB 
vx AM29C331GCK 


C120 CER PGA 
C120 CER PGA 
C120 CER PGA 


223.00 186.00 149.00 
290.00 241.00 193.00 
178.00 149.00 119.00 
232.00 193.00 154.00 

1.00 1.00 1.00 


921.30 456.30 391.30 


399.40 349.60 299.80 


158.80 139.00 119.20 
615.00 545.00 495.00 
459.31 402.04 344.77 

1.00 1.00 1.00 


130.00 125.00 
150.00 


88.00 
145.00 101.00 


108.00 90.00 72.00 
140.00 117.00 94.00 
1.00 1.00 1.00 


ILP 


ILP 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


MIP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
29332 32-BIT ALU 
x AM29332GC C169 CER PGA 290.00 275.00 210.00 
x AM29332GCB C169 CER PGA 330.00 320.00 255.00 
x AM29332GCK C169 CER PGA 1.00 1.00 1.00 
29334 4-PORT DUAL-ACCESS REG. FILE (64X18) 
x AM29334GC C120 CER PGA 115.00 110.00 79.00 
xx AM29334GCB C120 CER PGA 135.00 125.00 91.00 
29C334 64X18 CMOS FOUR PORT,DUAL ACCESS REGISTER FILE 
# AM29C334-1GC C120 CER PGA 100.00 83.00 66.00 
xx AM29C334-1GCB C120 CER PGA 130.00 108.00 86.00 
x AM29C334/BZC Mi20 CER PGA 420.00 350.00 280.00 
tx AM29C334GC C120 CER PGA 81.00 68.00 54.00 
xx AM29C334GCB C120 CER PGA 105.00 88.00 70.00 
sx AM29C334GCK C120 CER PGA 1.00 100 1.00 
29337 16-BIT BOUNDS CHECKER 
x AM29337/BXC M 28 SIDE BRAZE 99.00 82.50 66.00 
x AM29337DC C 28 SIDE BRAZE 27.50 24.20 22.00 
29368 1M DYNAMIC MEMORY CONTROLLER WITH SCRUBBING 
AM29368/BUA M 68 CER LCC 136.69 126.28 117.26 
AM29368/BYC M 64 CER-PACK 225.05 207.90 193.05 
AM29368/BZC M 68 CER PGA 116.69 107.70 100.10 
AM29368GC C 68 CER PGA 45.01 41.58 38.61 
AM29368JC C 68 PLA LCC 35.01 32.34 30.03 
AM29368LC C 68 CER LCC 66.68 61.60 57.20 
AM29368LCB C 68 CER LCC 95.02 87.78 81.51 
AM29368XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2940 DMA COUNTER 
vx AM2940/BXA M 28 CER DIP 101.95 85.95 67.95 
sx AM2940/BYC M 28 CER-PACK 167.65 139.70 111.75 
x AM2940/B3A M 28 CER LCC 142.50 118.75 95.00 
x AM2940DC C 28 CER DIP 32.80 27.35 19.96 
x AM2940DCB C 28 CER DIP 37.35 31.12 22.72 
x AM2940DM ORDER PART NUMBER AM2940/BXA 
xx AM2940DMB ORDER PART NUMBER AM2940/BXA 
xx AM2940LC C 28 CER LCC 98.35 82.00 59.85 
x AM2940XC C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
sx AM2940XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
%  8603001XX M 28 CER DIP 101.95 84.95 67.95 
%  8603001YX M 28 CER-PACK 167.65 139.70 111.75 
# 86030013X M 28 CER LCC 142.50 118.75 95.00 
2942 TIMER/COUNTER 
sx AM2942/B3A M 28 CER LCC 142.50 118.75 95.00 
xx AM2942/DMC M 22 CER DIP 80.85 67.40 53.90 
x AM2942/FMC M 22 FLAT PACK 162.76 135.63 99.00 
x AM2942DC C 22 CER DIP 21.35 17.80 13.00 
xx AM2942DCB C 22 CER DIP 25.90 21.60 15.75 
x AM2942DM ORDER PART NUMBER AM2942/DMC 
xx AM2942DMB ORDER PART NUMBER AM2942/DMC 
xx AM2942FM ORDER PART NUMBER AM2942/FMC 
x AM2942FMB ORDER PART NUMBER AM2942/FMC 
x AM2942XC C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2942XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29434 ECL 4-PORT DUAL ACCESS REG. FILE (64X18) 
# | AM29434GC C120 CER PGA 355.00 295.00 216.00 
2946 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; INVERTING 
zx AM2946/BRA M 20 CER DIP 10.90 875 7.30 
sx AM2946/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
x AM2946DC C 20 CER DIP 3.90, 5.10 4.55 
xx AM2946DCB C 20 CER DIP 8.70 689 5.75 
x AM2946JC C 20 PLA LCC 6.85 590 4.75 
x AM2946LC C 20 CERLCC 17.60 15.75 13.90 
x AM2946PC C 20 MOLD DIP 430 3.75 3.10 
x AM2946PCB C 20 MOLD DIP 9.80 5.25 4.60 
xx AM2946XC C  CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AM2946XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2947 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; 
NON-INVERTING 
xx AM2947/BRA M 20 CER DIP 10.40 850 7.03 
x | AM2947/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 15.50 
x. AM2947DC C 20 CER DIP 9:90 5.10 4.55 
* AM2947DCB C 20 CER DIP 8.90 7.60 5.75 
tx AM2947JC C 20 PLA LCC 6.85 590 4.75 
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ze AM2947LC C 20 CER LCC 17.60 15.75 13.90 29.510 16 X 16 BIT LOW POWER MULTIPLIER ACCUMULATOR MIP 
zx AM2947PC C 20 MOLD DIP 430 3.75 3.10 AM29L510/BXC M64 TOP BRAZE 180.00 165.00 155.00 

zx AM2947PCB C 20 MOLD DIP 7.15 5.85 4.60 | AM29L510DC C 64 TOP BRAZE 77.50 55.50 44.25 

x AM2947XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 1 AM29L510DCB C 64 TOP BRAZE 86.75 62.00 49.50 

¢ AM2947XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. | AM29L510UC C 68 PLA LCC 54.75 39.25 31.25 

x §962-8672301RX M20 CERDIP 10.40 850 7.03 | AM29L510PC C 64 MOLD DIP 50.00 35.75 28.50 

# | 5962-86723012X M 20 CER LCC 18.50 16.75 15.50 AM29L510XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

2948 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; INVERTING ILP AM29L910XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

vx AM2948DMB M 20 CER DIP 10.90 875 7.28 29516 IMOX 16 X 16 BIT COMBINATORIAL MULTIPLIER MIP 
vr AM2948XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29516/BXC M64 TOP BRAZE 155.00 140.00 130.00 
6 AM29516/BYC M 64 CER-PACK 450.00 400.00 375.00 
2949 OCTAL tigi al TRANSCEIVER; ILP | Ava } OMe 8 Tor : AZ 5501 , com 200 
* peemanin gins Hest NUMBER ea a ee | AM29516DCB C 64 TOP BRAZE 125.25 89.50 71.50 
os AM2949XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR, AM29516DMB ORDER PART NUMBER AM29516/DMC 
AM29516XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
aie Seating PORT Pe ee Bac Peer cree MIP AM29516XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2950DCB ORDER PART NUMBER AM2950ADCB 29516A IMOX 16 X 16 BIT PARALLEL MULTIPLIER MIP 
x AM2950DM ORDER PART NUMBER AM2950A/BXA | AM29516ADC C 64 TOP BRAZE 75.25 53.75 43.00 
AM2950DMB ORDER PART NUMBER AM2950A/BXA | AM29516ADCB C 64 TOP BRAZE 84.50 60.50 48.25 
* AM2950FM ORDER PART NUMBER AM2950A/BYC AM295 16AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2950FMB ORDER PART NUMBER AM2950A/BYC AM29516AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2950LC ORDER PART NUMBER AM2950ALC 290516 CMOS 16 X 16 PARALLEL MULTIPLIER WITH INDIVIDUAL MIP 
AM2950XC ORDER PART NUMBER AM2950AXC CLOCKS ON EACH REGISTER 
AM2950XM ORDER PART NUMBER AM2950AXM AM29C516-1DC C 64 TOP BRAZE 58.75 51.75 47.00 

9950A HIGH SPEED 8-BIT PORT WITH FLAGS MIP AM29C516-1PC C 64 MOLD DIP 28.00 24.50 22.50 
AM2950A/BXA M 28 CER DIP 18.55 15.45 12.35 AM29C516DC C 64 TOP BRAZE 48.75 43.00 39.00 
AM2950A/BYC M28 CER-PACK 54.95 45.20 33.00 AM29C516DCB C 64 TOP BRAZE 99.25 52.00 47.50 
AM2950A/B3A M 28 CER LCC 44.95 37.45 29.95 AM29C516JC C 68 PLA LCC 24.25 21.25 19.50 
AM2950ADC C 28 CER DIP 797 6.64 4.85 AM29C516LC C 68 CER LCC 51.25 45.25 41.00 
AM2950ADCB C 28 CER DIP 8.96 7.47 5.45 AM29C516PC C 64 MOLD DIP 25.00 20.25 18.50 

# AM2950ALC C 28 CERLCC 95.30 21.10 15.40 AM29C516PCB C 64 MOLD DIP 29.75 26.00 23.75 
AM2950APC C 28 MOLD DIP 7.15 9.96 4.35 29C516A CMOS 16 X 16 PARALLEL MULTIPLIER WITH INDIVIDUAL MIP 
sx AM2950AXC C CODICE CONSULT PRODUCT MGR. REGISTER CLOCKS - CS11A 
AM2950AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29C516A-1DC C64 TOP BRAZE 82.25 58.75 47.00 
29501A MULTIPORT PIPELINED PROCESSOR MIP AM29C516A-1JC —C 68 PLA LCC 40.75 29.25 23.26 
xx AM29501A/BUA M68 CER LCC 450.00 375.00 300.00 AM29C516A-1PC = C 64 MOLD DIP 39.00 28.00 22.25 
zx AM29501A/BXC M64 TOP BRAZE 262.50 218.75 175.00 AM29C516ADC C 64 TOP BRAZE 68.25 48.75 39.00 
x AM29501ADC C 64 TOP BRAZE 58.75 51.70 47.00 AM29C516ADCB C 64 TOP BRAZE 82.75 59.25 47.25 
# AM29501ADCB C 64 TOP BRAZE 67.50 59.40 54.00 AM29C516AJC C 68 PLA LCC 33.75 24.25 19.25 
* AM29501AJC ORDER PART NUMBER AM29501ALC AM29C516APC C 64 MOLD DIP 32.50 23.25 18.50 
+ AM29501ALC C 68 CER LCC 125.00 110.00 100.00 AM29C516APCB = C: 64 -MOLD DIP 41.25 29.50 23.50 

29C509 12 X 12 CMOS MULTIPLIER ACCUMULATOR MIP 29L516 LOW POWER IMOX 16 X 16 BIT MULTIPLIER MIP 
AM29C509-1DC C 64 TOP BRAZE 43.75 38.50 35.00 AM29L516/BUA M 68 CER LCC 210.00 190.00 175.00 
AM29C509-1JC C 68 PLALCC 46.25 40.75 37.00 AM29L516/BXC M 64 TOP BRAZE 130.00 120.00 108.00 
AM29C509-1PC C 64 MOLD DIP 37.50 33.00 30.00 AM29L516/BYC M  CER-PACK-B CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29C509/BUA M68 CER LCC 228.40 190.30 152.25 | AM29L516DC C 64 TOP BRAZE 82.75 59.25 47.25 
AM29C509/BXC M 64 TOP BRAZE 152.25 126.90 101.50 | AM29L516DCB C 64 TOP BRAZE 94.25 67.25 53.75 
AM29C509DC C 64 TOP BRAZE 36.25 32.00 29.00 | AM29L516JC C 68 PLA LCC 54.25 38.75 31.00 
AM29C509DCB C 64 TOP BRAZE 41.25 36.50 33.00 AM29L516LMB ORDER PART NUMBER AM29L516/BUA 
AM29C509J/C C 68 PLALCC 33.75 29.75 27.00 1 AM29L516PC C 64 MOLD DIP 48.25 34.50 27.50 
AM29C509PC C 64 MOLD DIP 31.25 27.50 25.00 | AM29L516PCB C 64 MOLD DIP 59.50 42.50 34.00 
AM29C509PCB C 64 MOLD DIP 36.25 32.00 29.00 AM29L516XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

2951 8-BIT INVERTING 1/0 PORT WITH FLAGS oe eat ete alain ake 
AM2951DC ORDER PART NUMBER AM2951ADC 29L516A 16X16 FAST LOW POSER MULTIPLIER MIP 
AM2951DCB ORDER PART NUMBER AM2951ADCB | AM29L516ADC C 64 TOP BRAZE 50.50 36.00 28.75 

¢ AM2951DM ORDER PART NUMBER AM2951A/BXA | AM29L516ADCB C 64 TOP BRAZE 59.50 42.50 34.00 
AM2951DMB ORDER PART NUMBER AM2951A/BXA AM29L516AUC C 68 PLA LCC 95.00 22.00 20.00 
# AM2951LC ORDER PART NUMBER AM2951ALC | AM29L516APC C 64 MOLD DIP 41.25 29.50 23.50 
AM2951XC ORDER PART NUMBER AM2951AXC AM29L516APCB C 64 MOLD DIP 27.50 24.25 22.00 

0951A HIGH SPEED 8-BIT INVERTING 1/0 PORT WITH FLAGS MIP AM29L516AXC ICE 18.75 16.50 15.00 
AM2951A/BXA M 28 CER DIP 18.85 15.45 12.35 29517 IMOX 16 X 16 BIT MULTIPLIER WITH CLOCK ENABLE MP 
AM2951ADC C 28 CER DIP 797 6.64 4.85 AM29517/DMC M 64 TOP BRAZE 155.00 140.00 130.00 
AM2951ADCB C 28 CER DIP 8.96 7.47 5.45 AM29517DC C 64 TOP BRAZE 87.50 62.50 50.00 

# AM2951ALC C 28 CER LCC 25.30 21.10 15.40 AM29517DCB C 64 TOP BRAZE 96.25 68.75 55.00 
AM2951APC C 28 MOLD DIP 7.15 5.96 4.35 AM29517DMB ORDER PART NUMBER AM29517/DMC 
¢ AM2951AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29517XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29510 16 X 16 BIT MULTIPLIER ACCUMULATOR MIP AM295 17XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
| AM29510DC C 64 TOP BRAZE 102.40 73.25 58.50 29517A 16X16 SPEED ENHANCED MULTIPLIER MIP 
@ | AM29510DCB C 64 TOP BRAZE 111.75 79.75 63.75 .  AM29517ADC C 64 TOP BRAZE 41.25 36.50 33.00 
zr AM29510XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29517ADCB C 64 TOP BRAZE 46.25 40.75 37.00 
# AM29510XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29517AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
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St. Device 


Temp 


Package 1-9 


29C517 CMOS 16 X 16 PARALLEL MULTIPLIER WITH SINGLE CLOCK 
AND INDIV REGISTER ENABLES 


AM290517-1DC C 64 TOP BRAZE 98.75 51.75 47.00 
AM29C517-1PC C 64 MOLD DIP 28.00 24.50 22.50 
AM29C517DC C 64 TOP BRAZE 48.75 43.00 39.00 
AM29C517DCB C 64 TOP BRAZE 99.25 52.00 47.50 
AM29C517JC C 68 PLALCC 24.25 21.25 19.50 
AM29C517LC C 68 CER LCC 91.25 45.25 41.00 
AM29C517PC C 64 MOLD DIP 23.00 20.25 18.50 
AM29C517PCB C 64 MOLD DIP 29.75 26.00 23.75 
29C517A CMOS 16 X 16 PARALLEL MULTIPLIER WITH 3 REGISTER 
ENABLES - CS11A 
AM29C517A-1DC C 64 TOP BRAZE 82.25 58.75 47.00 
AM290517A-1JC C 68 PLA LCC 40.75 29.25 23.25 
AM29C517A-1PC C 64 MOLD DIP 39.00 28.00 22.25 
AM29C517ADC C 64 TOP BRAZE 68.25 48.75 39.00 
AM29C517ADCB C 64 TOP BRAZE 82.75 59.25 47.25 
AM29C517AJC C 68 PLALCC 33.75 24.25 19.25 
AM29C517APC C 64 MOLD DIP 32.50 23.25 18.50 
AM29C517APCB C 64 MOLD DIP 41.25 29.50 23.50 
29L517 LOW POWER IMOX 16 X 16 BIT MULTIPLIER WITH CLOCK 
ENABLES 
AM29L517/BUA M 68 CER LCC 210.00 190.00 175.00 
AM29L517/BXC M 64 TOP BRAZE 130.00 120.00 108.00 
AM29L517DC C 64 TOP BRAZE 63.50 45.50 36.25 
AM29L517DCB C 64 TOP BRAZE 72.25 51.75 41.25 
AM29L517JC C 68 PLA LCC 41.75 29.75 23.75 
AM29L517PC C 64 MOLD DIP 36.75 26.25 21.00 
AM29L517PCB C 64 MOLD DIP 45.50 32.50 26.00 
AM29L517XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29L517XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29L517A 16X16 FAST LOW POWER MULTIPLIER 
AM29L517ADC C 64 TOP BRAZE 27.50 24.25 22.00 
AM29L517ADCB C 64 TOP BRAZE 32.50 28.75 26.00 
AM29L517AJC C 68 PLA LCC 25.00 22.00 20.00 
AM29L517APC C 64 MOLD DIP 22.50 20.00 18.00 
AM29L517APCB C 64 MOLD DIP 27.50 24.25 22.00 
AM29L517AXC C CODICE 18.75 16.50 15.00 
2952 8-BIT 1/0 PORT 
AM2952DC ORDER PART NUMBER AM2952ADC 
AM2952DCB ORDER PART NUMBER AM2952ADCB 
AM2952XC ORDER PART NUMBER AM2952AXC 
AM2952XM ORDER PART NUMBER AM2952AXM 
2952A HIGH SPEED 8-BIT 1/0 PORT 
AM2952A/BLA M 24 CER DIP 20.30 16.90 15.60 
AM2952ADC C 24 CER DIP 7.40 6.17 4.51 
AM2952ADCB C 24 CER DIP 8.22 6.85 5.00 
x N AM2952AJC C 28 PLALCC 6.66 5.55 4.05 
AM2952APC C 24 MOLD DIP 6.66 5.55 4.05 
AM2952AXC C CODICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2952AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29520 IMOX MULTI-LEVEL PIPELINE REGISTER; PUSHDOWN 
AM29520/DMC ORDER PART NUMBER AM29520A/BLA 
AM29520DC ORDER PART NUMBER AM29520ADC 
AM29520DCB ORDER PART NUMBER AM29520ADCB 
AM29520DMB ORDER PART NUMBER AM29520A/BLA 
29520A IMOX MULTI-LEVEL PIPELINE REGISTER; PUSHDOWN 
(NOISE FIX) 
AM29520A/BJA ORDER PART NUMBER AM29520A/BLA 
AM29520A/BLA M 24 CER DIP 28.02 25.70 23.35 
AM29520A/BUC ORDER PART NUMBER AM29520A/B3A 
AM29520A/B3A M 28 CER LCC 33.00 30.25 27.50 
AM29520A/B3C ORDER PART NUMBER AM29520A/B3A 
AM29520A/DMC ORDER PART NUMBER AM29520A/BLA 
AM29520ADC C 24 CER DIP 8.08 7.15 6.50 
AM29520ADCB C 24 CER DIP 9.50 825 7.50 
AM29520AJC C 28 PLALCC 9.75 858 7.80 
AM29520ALC C 28 CER LCC 10.55 9.30 8.45 
AM29520APC C 24 MOLD DIP 6.55 5.78 §.25 
AM29520APCB C 24 MOLD DIP 8.12 7.15 6.50 
29521 IMOX MULTI-LEVEL PIPELINE REGISTER; WRITE OVER 
AM29521/DMC ORDER PART NUMBER AM29521A/BLA 
AM29521/LMC ORDER PART NUMBER AM29521A/B3A 
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Temp Package 1-9 = 10-99 100 up 
AM29521DC ORDER PART NUMBER AM29521ADC 
AM29521DCB ORDER PART NUMBER AM29521ADCB 
AM29521DMB ORDER PART NUMBER AM29521A/BLA 
29521A IMOX MULTI-LEVEL PIPELINE REGISTER; WRITE OVER 
(NOISE FIX) 
AM29521A/BJA ORDER PART NUMBER AM29521A/BLA 
AM29521A/BLA M 24 CER DIP 28.02 25.70 23.35 
AM29521A/BUC ORDER PART NUMBER AM29521A/B3A 
AM29521A/B3A M 28 CER LCC 33.00 30.25 27.50 
AM29521A/B3C ORDER PART NUMBER AM29521A/B3A 
AM29521A/DMC ORDER PART NUMBER AM29521A/BLA 
AM29521ADC C 24 CER DIP 8.08 7.15 6.50 
AM29521ADCB C 24 CER DIP 9.50 825 7.50 
AM29521AUC C 28 PLALCC 975 858 7.80 
AM29521ALC C 28 CER LCC 10.55 9.30 8.45 
AM29521APC C 24 MOLD DIP 6:55. 5.78 - 5.25 
AM29521APCB C 24 MOLD DIP 8.12 7.15 6.50 
29524 DUAL 7-DEEP PIPELINE REGISTER WITH FEEDTHROUGH AND 
ZERO 
x | AM29524DC C 28 SIDE BRAZE 35.00 25.00 20.00 
x | AM29524DCB C 28 SIDE BRAZE 40.00 28.50 22.75 
29525 DUAL 8-DEEP PIPELINE REGISTER (ALL 16 REGISTERS 
AVAILABLE AT OUTPUT) 
x AM29525DC C 28 SIDE BRAZE 18.44 16.90 15.37 
x AM29525DCB C 28 SIDE BRAZE 20.88 19.14 17.40 
29526 IMOX SINE GENERATOR - MSB 
xx AM29526DC C 24 CER DIP 57.50 48.00 38.30 
x AM29526DCB C 24 CER DIP 61.60 51.30 41.00 
29527 IMOX SINE GENERATOR - LSB 
xx AM29527DC C 24 CER DIP 57.50 48.00 38.30 
x AM29527DCB C 24 CER DIP 61.60 51.30 41.00 
29528 IMOX COSINE GENERATOR - MSB 
x AM29528DC C 24 CER DIP 57.50 48.00 38.30 
x AM29528DCB C 24 CER DIP 61.60 51.30 41.00 
29529 IMOX COSINE GENERATOR - LSB 
xx AM29529DC C 24 CER DIP 57.50 48.00 38.30 
x AM29529DCB C 24 CER DIP 61.60 51.30 41.00 
2953 8-BIT INVERTING I/O PORT 
AM2953DC ORDER PART NUMBER AM2953ADC 
AM2953DCB ORDER PART NUMBER AM2953ADCB 
AM2953XC ORDER PART NUMBER AM2953AXC 
AM2953XM ORDER PART NUMBER AM2953AXM 
2953A HIGH SPEED 8-BIT INVERTING I/O PORT 
AM2953A/BLA M 24 CER DIP 20.30 16.90 15.60 
AM2953ADC C 24 CER DIP 7.40 6.17 4.51 
AM2953ADCB C 24 CER DIP 8.22 6.85 5.00 
AM2953APC C 24 MOLD DIP 6.66 5.55 4.05 
AM2953AXC G: DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2953AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2954 OCTAL D-REGISTER THREE-STATE OUTPUTS; NON-INVERTING 
AM2954/BRA M 20 CER DIP 24.15 19.95 16.00 
AM2954/BSA M 20 CER-PACK-S 15.05 12.70 10.40 
AM2954DC C 20 CER DIP 5.50 490 4.15 
AM2954DCB C 20 CER DIP 6.20 545 4.60 
AM2954DE E 20 CER DIP 21.15 16.95 12.30 
AM2954LC C 20 CER LCC 15.20 
AM2954PC C 20 MOLD DIP 3.50 3.05 2.65 
AM2954PCB C 20 MOLD DIP 3.57 3.05 
AM2954XC C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2954XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29540 FFT ADDRESS GENERATOR 
x AM29540/BQC M 40 SIDE BRAZE 253.00 210.00 160.00 
x | AM29540DC C 40 SIDE BRAZE 110.75 79.25 63.25 
x | AM29540DCB C 40 SIDE BRAZE 182.00 130.00 104.00 
zx AM29540DMB ORDER PART NUMBER AM29540/BQC 
2956 OCTAL TRANSPARENT LATCH; NON-INVERTING 
AM2956/BRA M 20 CER DIP 10.40 880 7.20 
AM2956/BSA M 20 CER-PACK-S 15.05 12.70 10.40 
AM2956DC C 20 CER DIP 9.00 495 4.15 
AM2956DCB C 20 CER DIP 6.25 5.45 4.60 
AM2956DE E 20 CER DIP 6.95: 758° 6.15 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM2956LC C 20 CER LCC 41.70 36.50 31.80 AM29C60-1PCB C48 MOLD DIP 52NS 39.59 36.58 33.96 
@ AM2956PC C 20 MOLD DIP 3.50 3.05 2.70 AM29C60-1XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2956PCB C 20 MOLD DIP 420 3.57 3.05 AM29C60-1XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2956XC G8 DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
2961 EDC MULTIPLE BUS BUFFERS; INVERTING ILP 
AM2956XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR.  AM2961DC C 24 CER DIP 875 750 5.50 
2960 65NS 16 - BIT BIPOLAR ERROR DETECTION AND CORRECTION PEP |* AM2961DCB C 24 CER DIP 11.20 9.20 7.20 
CIRCUIT # AM2961DMB M 24 CER DIP 26.00 22.00 17.70 
AM2960/BUA M52 CER LCC 143.78 132.83 123.34 % AM2961FMB M 24 CER-PACK-S 31.00 27.00 24.40 
AM2960/BUC ORDER PART NUMBER AM2960/BUA % AM2961LC C 28 CER LCC 37.00 32.50 28.00 
AM2960/BXC M 48 SIDE BRAZE 120.86 111.65 103.68 % AM2961XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2960/BYC M 48 CER-PACK 235.46 217.53 201.99 % AM2961XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2960DC C 48 SIDE BRAZE 41.68 38.50 35.75 2962 EDC MULTIPLE BUS BUFFERS; NON-INVERTING ILP 
AM2960DCB C 48 SIDE BRAZE 50.01 46.20 42.90 x AM2962DC C 24 CER DIP 875 7.50 5.50 
AM2960DE E 48 SIDE BRAZE 60.51 55.90 51.91 xx AM2962DCB C 24 CER DIP 980 8.50 7.20 
AM2960DEB E 48 SIDE BRAZE 65.01 60.06 55.77 x AM2962DMB M 24 CER DIP 96.00 22.00 17.70 
AM2960JC C 68 PLA LCC 31.26 28.88 26.81 ¢ AM2962FMB M 24 CER-PACK-S 31.00 27.00 24.40 
AM2960LC C 52 CER LCC 62.73 57.95 53.81 * AM2962LC C 28 CER LCC 37.00 32.50 28.00 
AM2960LCB C 52 CER LCC 83.35 77.00 71.50 zx AM2962LMB M 28 CER LCC 50.05 40.00 37.35 
AM2960PC C 48 MOLD DIP 25.01 23.10 21.45 zx AM2962XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2960PCB C 48 MOLD DIP 31.26 28.88 26.81 x AM2962XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
ppereeed SS eee ae earl 2964B 64K DYNAMIC MEMORY CONTROLLER PEP 
AM2964B/BQA M 40 CER DIP 41.68 38.50 35.75 
2960A 30NS 16 - BIT BIPOLAR ERROR DETECTION AND CORRECTION DEE AM2964B/BUA M 44 CER LCC 83.35 77.00 71.50 
CIRCUIT AM2964B/BUC ORDER PART NUMBER AM2964B/BUA 
AM2960ADC C 48 SIDE BRAZE 55.21 51.00 47.36 AM2964BDC C 40 CER DIP 14.17 13.09 12.16 
AM2960ADCB C 48 SIDE BRAZE 66.25 61.20 56.83 AM2964BDCB C 40 CER DIP 16.67 15.40 14.30 
AM2960ALC C 52 CER LCC 83.10 76.77 71.29 - AM2964BDE E 40 CER DIP 20.00 1848 17.16 
AM2960ALCB C 52 CER LCC 110.52 102.10 94.81 AM2964BDEB E 40 CER DIP 22.50 20.79 19.31 
AM2960AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2964BLC C 44 CER LCC 25.01 23.10 21.45 
29C60 65NS 16-BIT CMOS ERROR DETECTION AND CORRECTION PEP pipiens : iF vain ae or rir a 
CIRCUIT AM2964BPCB C 40 MOLD DIP 12.50 11.55 10.73 
AM29C60DC C 48 SIDE BRAZE 41.68 38.50 35.75 AM2964BXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29C60DCB C 48 SIDE BRAZE 50.01 46.20 42.90 AM2964BXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29C60DE E 48 SIDE BRAZE 60.51 55.90 51.91 5962-87574010X M40 CER DIP 41.68 38.50 35.75 
AM29C60DEB E 48 SIDE BRAZE 65.01 60.06 55.77 5962-8757401UX M44 CERLCC 83.35 77.00 71.50 
| AM29C60JC C 68 PLA LCC 31.26 28.88 26.81 
@ AM29C60LC C 52 CER LCC 62.73 57.95 53.81 2965 OCTAL DYNAMIC RAM DRIVER; INVERTING ILP 
AM29C60LCB C 52 CERLCC 83.35 77.00 71.50 AM2965/BRA M 20 CER DIP 15.00 11.00 9.50 
AM29C60PC C 48 MOLD DIP 95.01 23.10 21.45 AM2965/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM29C60PCB C 48 MOLD DIP 31.26 28.88 26.81 * AM2965DC C 20 CER DIP 4.00 3.60 3.20 
AM29C60XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. * AM2965DCB C 20 CER DIP 9.20 470 4.17 
AM29C60XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM2965DE E 20 CER DIP 13.00 9.00 6.90 
AM2965JC C 20 PLA LCC 5.80 495 4.00 
29C60A 30NS 16-BIT CMOS ERROR DETECTION AND CORRECTION PEP |x! AM2965LC C 20 CER LCC 16.75 14.75 12.75 
CIRCUIT AM2965PC C 20 MOLD DIP 3.25 2.90 2.60 
AM29C60ADC C 48 SIDEBRAZE 30NS 55.21 51.00 47.36 AM2965PCB C 20 MOLD DIP 3.60 3.25 2.90 
AM29C60ADCB C 48 SIDEBRAZE 30NS 66.25 61.20 56.83 vx AM2965XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29C60AUC C 68 PLA LCC 30 NS 52.09 48.13 44.69 AM2965XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM29C60ALC C 52 CER LCC 30 NS 83.10 76.77 71.29 5962-8670701RX M20 CERDIP 15.00 11.10 9.50 
AM29C60ALCB C 52 CER LCC 30 NS 110.52 102.10 94.81 5962-86707012X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
AM29C60APC C48 MOLDDIP 30NS 41.68 38.50 35.75 nag: 
AMCDRARAPCE C48 MOLDDIP 30NS. 5200 4813 4489 2966 OCTAL DYNAMIC RAM DRIVER; NON-INVERTING ILP 
AMDOCRIINC © DKE CONSULT PRODUCT MGR AM2966/BRA M 20 CER DIP 15.00 11.00 9.50 
: AM2966/B2A M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
2960-1 52NS 16 - BIT BIPOLAR ERROR DETECTION AND CORRECTION PEP AM2966DC C 20 CER DIP 4.00 3.60 3.20 
CIRCUIT # AM2966DCB C 20 CER DIP 5.20 4.70 4.17 
AM2960-1DC C 48 SIDEBRAZE 52NS 4668 43.12 40.04 AM2966DE E 20 CER DIP 13.00 9.00 7.50 
AM2960-1DCB C 48 SIDEBRAZE 52NS 56.01 51.74 48.05 AM2966JC C 20 PLA LCC 5.80 4.95 4.00 
AM2960-1UC C 68 PLA LCC 52NS 39.59 36.58 33.96 # | AM2966LC C 20 CER LCC 16.75 14.75 = 12.75 
AM2960-1LC C 52 CERLCC 52NS 70.25 64.90 60.26 AM2966PC C 20 MOLD DIP 3.25 2.90 2.60 
AM2960-1LCB C 52 CERLCC 52NS 108.36 100.10 92.95 AM2966PCB C 20 MOLD DIP 3.60 3.25 2.90 
AM2960-1PC C48 MOLDDIP 52NS 3167 29.26 27.17 # AM2966XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2960-1PCB C48 MOLDDIP 52NS 39.59 3658 33.96 AM2966XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2960-1XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 5962-8670702RX M 20 CER DIP 15.00 11.00 9.50 
5962-86707022X M 20 CER LCC 18.50 16.75 14.10 
29C60-1 52NS el -— ERROR DETECTION AND CORRECTION PEP 9968 DYNAMIC MEMORY CONTROLLER ee 
AM29C60-1DC C48 SIDEBRAZE 52NS 46.68 43.12 40.04 wx —AM2968DC C 48 SIDE BRAZE _ 43.75 41.38 97.28 
AM29C60-1DCB C48 SIDE BRAZE 52NS 56.01 51.74 48.05 = AM2968DCB ORDER PART NUMBER AM2968ADCB 
AM29C60-1DE E 48 SIDEBRAZE 52NS 66.68 61.60 57.20 % — AM2968PC ORDER PART NUMBER AM2968APC 
AM2968PCB ORDER PART NUMBER AM2968APCB 
AM29C60-1DEB E 48 SIDEBRAZE 52NS 72.81 67.27 62.46 * 
AM29C60-1UC C 68 PLA LCC 52NS 39.59 36.58 33.96 2968A 256K DYNAMIC MEMORY CONTROLLER WITH SCRUBBING PEP 
AM29C60-1LC C 52 CERLCC 52NS 70.25 64.90 60.26 AM2968A/BUA M 68 CER LCC 108.36 100.10 92.95 
@ AM29C60-1LCB C 52 CER LCC 52NS 108.36 100.10 92.95 AM2968A/BXC M 48 SIDE BRAZE 91.69 84.70 78.65 
AM29C60-1PC C48 MOLDDIP 52NS 31.67 29.26 27.17 AM2968ADC C 48 SIDE BRAZE 35.01 32.34 30.03 
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St. — Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


AM2968ADCB C 48 SIDE BRAZE 42.09 38.89 36.11  AM2971DC C 24 CER DIP 19.74 16.45 13.16 
AM2968ADE E 48 SIDE BRAZE 45.84 42.35 39.33 # AM2971DCB C 24 CER DIP 23.69 19.74 15.80 © 
AM2968ADEB E 48 SIDE BRAZE . 54.59 50.44 46.83 % AM2971DE E 24 CER DIP 25.67 2139 17.11 
AM2968AJC C 68 PLALCC 28.34 26.18 24.31 % AM2971DEB E 24 CER DIP 30.80 25.67 20.53 
AM2968ALC C 68 CERLCC 54.59 50.44 46.83 * AM2971LC C 32 CER LCC-R 29.62 24.68 19.74 
AM2968ALCB C 68 CERLCC 76.27 70.46 65.42 * AM2971XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
Micrerce — SNCDDE 52 OTE BSI | aaraa a8 pom oven cou.ecto 8 
AM29750ADC ORDER PART NUMBER AM27S18ADC 
AM2968AXC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2968AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 29751A 32 X 8 PROM THREE-STATE BPR 
2969 MEMORY TIMING CONTROLLER WITH EDC TIMING CONTROL PEP AM29751ADC ORDER PART NUMBER AM27S19ADC 
AM2969/BUA M 68 CER LCC 108.36 100.10 92.95 2976 11-BIT NON-INVERTING DYNAMIC RAM DRIVER PEP 
AM2969/BXC M 48 SIDE BRAZE 91.69 84.70 78.65 x AM2976DC C 24 CER DIP 5.138 428 3,42 
AM2969/BYC M 48 CER-PACK 175.04 161.70 150.15 x AM2976DCB C 24 CER DIP 6.71 5.59 4.48 
AM2969DC C 48 SIDE BRAZE 35.01 32.34 30.03 x AM2976DE E 24 CER DIP 948 7.90 6.32 
AM2969DCB C 48 SIDE BRAZE 42.09 38.89 36.11 x AM2976DEB E 24 CER DIP 11.45 9.54 7.63 
AM2969DE E 48 SIDE BRAZE 45.84 4235 39.33 x AM2976JC C 28 PLALCC 474 395 3.16 
AM2969DEB E 48 SIDE BRAZE 54.59 50.44 46.83 x AM2976JCB C 28 PLALCC 6.32 5.27 4.214 
AM2969JC C 68 PLA LCC 28.34 26.18 24.31 x AM2976PC C 24 MOLD DIP 434 362 2.90 
AM2969JCTR C 68 PLA LCC 32.59 30.11 27.96 ¢ AM2976PCB C 24 MOLD DIP 5.92 494 3.95 
prriectsd a ve an pe se se sx AM2976XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM2969PCB C 48 MOLD DIP 2834 26.18 2434 29760A 256 X 4 PROM OPEN-COLLECTOR BPR 
AN2969XC Cc DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29760ADC ORDER PART NUMBER AM27S20ADC 
AM2969XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 29761A 256 X 4 PROM THREE-STATE BPR 
2970 MEMORY TIMING CONTROLLER PEP AM29761ADC ORDER PART NUMBER AM27S21ADC 
AM2970DC C 24 CER DIP 14.17 13.09 12.16 99771 512 X 4 PROM THREE-STATE app 
nee ee G 24 CER DIP 1.67 15.40. 14.30 AM29771DC ORDER PART NUMBER AM27S13DC 
AM2970JC C 28 PLALCC 20.00 18.48 17.16 
AM2970LC C 28 CER LCC 96.67 24.64 22.88 29775 512 X 8 REGISTERED PROM THREE-STATE BPR 
AM2970XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29775/DMC M22 CERDIP  30.0NS 72.00 57.60 48.60 
| AM29775DC C 22 CER DIP 27NS 27.00 21.60 18.20 
ns. RAM - icp Abe at dill dl BRM AM29775DMB ORDER PART NUMBER AM29775/DMC 
AM29701PC ORDER PART NUMBER AM27S07PC 298 MONOLITHIC SAMPLE & HOLD AMPLIFIER PEP 
29705 16 X 4 TWO-PORT RAM THREE-STATE MIP ONCE HN aah re 9 OLD AMELIE? 
AM29705/BXA ORDER PART NUMBER AM29705A/BXA Bled So een ee ee ee 
AM29705DC ORDER PART NUMBER AM29705ADC Sane Ve MEE SAN Be ee ee 
AM29705DCB ORDER PART NUMBER AM29705ADCB 29803A 16 WAY BRANCH CONTROL FOR AM2909 BPR 
AM29705DM ORDER PART NUMBER AM29705A/BXA AM29803ADC C 16 CER DIP 7.50 6.10 5.00 
Aarons, Sena moet cement ee ta ee 
AM29705PCB ORDER PART NUMBER AM29705APCB 29806 6-BIT COMPARATOR ILP 
AM29705XC ORDER PART NUMBER AM29705AXC x AM29806DC C 24 CER DIP 5.45 4.60 3.80 
AM29705XM ORDER PART NUMBER AM29705AXM * —AM29806DCB C 24 CER DIP 6.85 5.75 4.70 
% AM29806DMB M 24 CER DIP 11.70 10.30 9.40 
29705A HIGH SPEED 16 X 4 DUAL PORT RAM, THREE-STATE MIP |. AM29806LC C 28 CERLCC 36.30 33.00 30.00 
AM29705A/BXA M 28 CER DIP 61.60 51.30 47.50 vx AM29806PC C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29705A/BYA M 28 CER-PACK 87.70 73.10 67.65 # AM29806PCB C 24 MOLD DIP 560 4.70 3.85 
AM29705A/B3A M 28 CERLCC 71.25 65.10 47.50 
AM29705A/B3C ORDER PART NUMBER AM29705A/B3A 29809 9-BIT COMPARATOR ILP 
AM29705A/LMC ORDER PART NUMBER AM29705A/B3A # AM29809DC C 24 CER DIP 5.45 460 3.80 
AM29705ADC C 28 CER DIP 10.25 850 6.27 x AM29809DCB C 24 CER DIP 6.65 . §.78° =4,70 
AM29705ADCB C 28 CER DIP 11.75 9.80 7.15 zx AM29809DMB M 24 CER DIP 11.70 10.30 9.35 
AM29705AFM ORDER PART NUMBER AM29705A/BYA % AM29809LC C 28 CER LCC 36.30 33.00 30.00 
AM29705AFMB ORDER PART NUMBER AM29705A/BYA * AM29809LMB M 28 CER LCC 90.82 46.20 42.00 
AM29705ALC C 28 CERLCC * 37.00 30.80 22.50 % AM29809PC C 24 MOLD DIP 450 380 3.10 
D AM29705APC C 28 MOLD DIP 7.85 650 5.45 * AM29809PCB -= = ~—-C 24 MOLD DIP 5.60 4.70 3.85 
AM29705APCB C 28 MOLD DIP 10.70 890 6.53 
AMaSTOEAX®, =O ‘DCE CONSULT PRODUCT Man. -«|MRUTAMIATRUCTION CONTROLLER FOR AMET =| 
AM29705AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. AM29814APC C 16 MOLD DIP 430 345 285 
860250 1XX M 28 CER DIP 61.60 51.30 47.50 
8602501YX M 28 CER-PACK-S 87.70. 73.10 67.65 29818 SSR-DIAGNOSTIC REGISTER ILP 
860250 13X M 28 CER LCC 80.00 68.00 60.20 * —AM29818-1DC C 24 CER DIP 6.33 5.34 4.40 
29707 HIGH SPEED 16 X 4 DUAL PORT RAM FOR AM29203 WP twice | “On ee a: ee 
# AM29707DC C 28 CER DIP 21.10 17.60 12.85 a —AM29818-1PC C 24 MOLD DIP 528 4.46 3.63 
# AM29707LC C 28 CERLCC 64.75 54.00 39.40 AM09818DC C 04 CER DIP 575 485 4.00 
zr AM29707PC C 28 MOLD DIP 17.00 14.20 10.35 AM29818DCB C 24 CER DIP 720 610 495 
# AM29707PCB C 28 MOLD DIP 20.15 16.75 12.25  AM29818DMB M24 CER DIP 1500 1380 1215 
# AM29707XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. » AMD9BIBLC C 28 CER LCC’ 38.00 3400 3000 
2971 70MHZ PROGRAMMABLE EVENT GENERATOR PEP |+ AM29818LMB M 28 CER LCC 55.50 50.00 42.00 
# AMPEGASUS 200.00 200.00 200.00 C AM29818PC C 24 MOLD DIP 5.22 405 4.17 
# AMPEGCPS 1.00 1.00 1.00 AM29818PCB C 24 MOLD DIP 595 5.05 4.10 
* AMPEGKIT2 -  teeeNNOEEE 200.00 200.00 200.00 % AM29818XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
29818A SSR-DIAGNOSTIC REGISTER 
AM29818ADC C 24 CER DIP 6.33 5.34. 4.40 
AM29818ADCB C 24 CER DIP 7.92 6.71 5,44 
AM29818ADMB M 24 CER DIP 16.50 15.18 13,37 
AM29818AJC C 28 PLA LCC 7.87 6.77 = 5.44 
AM29818ALC C 28 CERLCC 41.80 37.40 33.00 
AM29818ALMB M 28 CER LCC 61.05 55.00 46.20 
AM29818APC C 24 MOLD DIP 5.28 446 3.63 
AM29818APCB C 24 MOLD DIP 6.55 5.56 4.51 
29821 10-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
AM29821DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29821DCB C 24 CER DIP §.55 4.70 3.85 
AM29821DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29821LC C 28 CERLCC 38.00 34.00 30.00 
AM29821LMB M 28 CER LCC 63.20 50.00 42.00 
AM29821PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29821PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29821XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29821A 10-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
AM29821A/BKA M 24 CER-PACK 28.15 23.70 19.50 
AM29821A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29821A/B3A M 28 CER LCC 32.00 28.95 27.09 
AM29821ADC C 24 CER DIP - 4.50 3.80 3.10 
AM29821ADCB C 24 CER DIP 5.55 4.70 3.85 
AM29821AJC C 28 PLA LCC 4.10 350 2.79 
AM29821APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29821APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29821ASC C 24 PLA SO GW 3.70 3.10 2.50 
29C821 10-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
AM29C821/BKA M 24 CER-PACK 32.05 27.00 22.20 
AM29C821/BLA M 24 CER DIP 15.29 12.87 10.56 
AM29C821/B3A M 28 CER LCC 24.50 20.60 16.80 
AM29C821DC C 24 CER DIP 403 3.50 3.13 
AM29C821DCB C 24 CER DIP 5.70 4.75 4.56 
AM29C821JC C 28 PLALCC 3.75 3.25 3.00 
AM29C821PC C 24 MOLD DIP 3.50 3.00 2.75 
AM29C821PCB C 24 MOLD DIP 435 3.60 3.48 
29822 10-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29822DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29822DCB C 24 CER DIP 5.55 4.70 3.85 
AM29822DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29822LC C 28 CER LCC 39.00 34.00 30.00 
AM29822PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29822PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29822XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29822A 10-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29822ADC ORDER PART NUMBER AM29822DC 
AM29822ADCB ORDER PART NUMBER AM29822DCB 
AM29822APC ORDER PART NUMBER AM29822PC 
AM29822APCB ORDER PART NUMBER AM29822PCB 
29823 9-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
AM29823DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29823DCB ~ C 24 CER DIP 5.55 4.70 3.85 
AM29823DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29823LC C 28 CERLCC 38.00 34.00 30.00 
AM29823LMB M 28 CER LCC 63.20 50.00 42.00 
AM29823PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29823PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
xx AM29823XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29823A 9-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
x AM29823A/BKA M 24 CER-PACK 28.15 23.70 19.50 
AM29823A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29823A/B3A M 28 CER LCC 32.00 28.95 27.09 
AM29823ADC C 24 CER DIP 450 380 3.10 
AM29823ADCB C 24 CER DIP 9.99 4.70 3.85 
AM29823AJC C 28 PLALCC 4.10 350 2.79 
AM29823APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29823APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29823ASC C 24 PLA SO GW 3.70 3.10 2.50 
29C823 9-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
x AM29C823/BKA M 24 CER-PACK 32.05 27.00 22.20 
AM29C823/BLA M 24 CER DIP 15.29 12.87 10.56 
AM29C823/B3A M 28 CER LCC 24.50 20.60 16.80 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
ILP AM29C823DC C 24 CER DIP 403 3.50 3.13 
AM29C823DCB C 24 CER DIP 5.20 4.40 3.60 
% AM29C823JC C 28 PLALCC 3.50 3.00 2.37 
AM29C823PC C 24 MOLD DIP 3.50 3.00 2.75 
AM29C823PCB C 24 MOLD DIP 400 3.35 2.75 
29824 9-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29824DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29824DCB C 24 CER DIP 555 4.70 3.85 
% AM29824DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
ILP | AM29824LC C 28 CERLCC 38.00 34.00 30.00 
# AM29824LMB M 28 CER LCC 63.20 50.00 42.00 
AM29824PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29824PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
% AM29824XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29824A 9-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29824ADC ORDER PART NUMBER AM29824DC 
AM29824ADCB ORDER PART NUMBER AM29824DCB 
% AM29824ADMB ORDER PART NUMBER AM29824DMB 
ILP AM29824APC ORDER PART NUMBER AM29824PC 
AM29824APCB ORDER PART NUMBER AM29824PCB 
29825 8-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
AM29825DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29825DCB C 24 CER DIP 555 470 3.85 
* AM29825DMB M24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
x AM29825LC C 28 CERLCC 38.00 34.00 30.00 
# AM29825LMB M 28 CER LCC 63.20 50.00 42.00 
AM29825PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29825PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
ILP | =AM29825XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29825A 8-BIT REGISTER; NON-INVERTING 
¢ AM29825A/BKA M 24 CER-PACK 28.15 23.70 19.50 
AM29825A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29825A/B3A M 28 CER LCC 32.00 28.95 27.09 
AM29825ADC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29825ADCB C 24 CER DIP 555 4.70 3.85 
vx AM29825AJC. C 28 PLALCC 410 3.50 279 
AM29825APC C 24 MOLD DIP 3.50 295 2.40 
ILP AM29825APCB C 24 MOLD DIP 450 380 3.10 
AM29825ASC C 24 PLA SO GW 3.70 3.10 2.50 
29826 8-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29826DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29826DCB C 24 CER DIP 5.55 4.70 3.85 
7% AM29826DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
AM29826PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
ns AM29826PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
29826A 8-BIT REGISTER; INVERTING 
AM29826ADC ORDER PART NUMBER AM29826DC 
AM29826ADCB ORDER PART NUMBER AM29826DCB 
* AM29826ADMB ORDER PART NUMBER AM29826DMB 
AM29826APC ORDER PART NUMBER AM29826PC 
ILP AM29826APCB ORDER PART NUMBER AM29826PCB 
29827 10-BIT BUFFER/DRIVER; NON-INVERTING 
AM29827DC C 24 CER DIP 5.10 430 3.50 
AM29827DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 4.40 
% AM29827LC C 28 CERLCC 34.00 30.00 
AM29827PC C 24 MOLD DIP 410 3.45 2.80 
AM29827PCB C 24 MOLD DIP 5.10 430 3.50 
99827A 10-BIT BUFFER/DRIVER; NON-INVERTING 
ILP |x AM29827A/BKA M 24 CER-PACK 37.10 31.30 25.75 
 AM29827A/BLA M 24 CER DIP 19.80 16.70 13.70 
 _AM29827A/B3A M 28 CER LCC 51.50 43.45 35.50 
AM29827ADC C 24 CER DIP 5.15 435 3.55 
AM29827ADCB C 24 CER DIP 6.35 535 4.40 
% AM29827AJC C 28 PLALCC 465 400 3.32 
AM29827APC C 24 MOLD DIP 410 3.45 2.80 
AM29827APCB C 24 MOLD DIP 5.10 430 3.50 
x AM29827ASC C 24 PLA SO GW 430 3.65 2.95 
290827 10-BIT BUFFER/DRIVER; NON-INVERTING 
ILP | AM29C827/BKA M24 CER-PACK 40.50 34.20 28.65 
 AM29C827/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 22.05 
% AM29C827/B3A M 28 CER LCC 59.40 50.10 40.95 
AM29C827DC C 24 CER DIP 480 4.30 3.74 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM29C827DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 4.25 
tx AM29C827JC C 28 PLALCC 430 360 2.95 
AM29C827PC C 24 MOLD DIP 3.75 3.25 2.80 
AM29C827PCB C 24 MOLD DIP 460 385 3.15 
29828 10-BIT BUFFER/DRIVER; INVERTING 
AM29828DC C 24 CER DIP 9.10 430 3.50 
AM29828DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 4.40 
xx AM29828LC C 24 CER LCC 34.00 30.00 
AM29828PC C 24 MOLD DIP 410 3.45 2.80 
AM29828PCB C 24 MOLD DIP 5.10 430 3.50 
29828A 10-BIT BUFFER/DRIVER; INVERTING 
sx AM29828A/BKA M 24 CER-PACK 37.10 31.30 25.75 
tx AM29828A/BLA M 24 CER DIP 19.80 16.70 13.70 
tx AM29828A/B3A M 28 CER LCC 51.50 43.45 35.50 
AM29828ADC C 24 CER DIP 5.15 4.35 3.55 
AM29828ADCB C 24 CER DIP 6.35 535 4.40 
xx AM29828AJC C 28 PLA LCC 465 400 3.32 
AM29828APC C 24 MOLD DIP 410 345 2.80 
AM29828APCB C 24 MOLD DIP 9.10 430 3.50 
x AM29828ASC C 24 PLASO GW 430 3.65 2.95 
29C828 10-BIT BUFFER/DRIVER; INVERTING 
x AM29C828/BKA M 24 CER-PACK 40.50 34.20 28.65 
tx AM29C828/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 22.05 
vx AM29C828/B3A M 28 CER LCC 59.40 50.10 40.95 
AM29C828DC C 24 CER DIP 480 430 3.74 
AM29C828DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 4.25 
xx AM29C828DE E 24 CER DIP 30.15 25.30 21.05 
sx AM29C828JC C 28 PLALCC 430 360 2.95 
AM29C828PC C 24 MOLD DIP 3.75 3.25 2.80 
AM29C828PCB C 24 MOLD DIP 460 385 3.15 
29833 PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, REGISTER 
OPTION 
AM29833DC C 24 CER DIP 9.65 8.10 6.65 
AM29833DCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 8.30 
AM29833PC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29833PCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
29833A PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, REGISTER 
OPTION 
AM29833ADC C 24 CER DIP 9.65 810 6.65 
AM29833ADCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 8.30 
tx AM29833AUC C 28 PLA LCC 9.95 840 6.85 
AM29833APC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29833APCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
tx AM29833ASC C 24 PLA SO GW 9.10 7.65 6.25 
29C833 PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, REGISTER 
OPTION 
# AM29C833DC C 24 CER DIP 8.20 690 5.65 
% AM29C833DCB C 24 CER DIP 10.20 865 7.06 
xx AM29C833JC C 28 PLA LCC 8.75 7.30 6.05 
x AM29C833PC C 24 MOLD DIP 7.35 620 5.06 
29834 PARITY BUS TRANSCEIVER; INVERTING, REGISTER OPTION 
AM29834DC C 24 CER DIP 965 810 6.65 
AM29834DCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 8.30 
AM29834PC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29834PCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
29834A PARITY BUS TRANSCEIVER; INVERTING, REGISTER OPTION 
AM29834ADC ORDER PART NUMBER AM29834DC 
AM29834ADCB ORDER PART NUMBER AM29834DCB 
AM29834APC ORDER PART NUMBER AM29834PC 
AM29834APCB ORDER PART NUMBER AM29834PCB 
29841 10-BIT LATCH; NON-INVERTING 
AM29841DC C 24 CER DIP 410 380 3.10 
AM29841DCB C 24 CER DIP 9.09 4.70 3.85 
x AM29841DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
x AM29841LC C 28 CER LCC 38.00 34.00 30.00 
x AM29841LMB M 28 CER LCC 63.20 50.00 42.00 
AM29841PC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29841PCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
x AM29841XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29841A 10-BIT LATCH; NON-INVERTING 
xx AM29841A/BKA M 24 CER-PACK 28.15 23.70 19.50 
x C AM29841A/BLA M 24 CER DIP 15.20 11.70 9.60 
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St. Device 


AM29841ADC 
AM29841ADCB 
AM29841ADMB 
AM29841AFMB 
AM29841AJC 
AM29841ALMB 
AM29841APC 
AM29841APCB 
AM29841ASC 


Temp 


Package 


C 24 CER DIP 

C 24 CER DIP 

M 24 CER DIP 

M 24 CER-PACK 
C 28 PLALCC 

M 28 CER LCC 

C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
C 24 PLA SO GW 


29C841 10-BIT LATCH; NON-INVERTING 


AM29C841/BKA 
AM29C841/BLA 
AM29C841/B3A 
AM29C841DC 
AM29C841DCB 
AM29C841JC 
AM29C841PC 
AM29C841PCB 
9962-876030 1KX 
5962-8760301LX 
9962-87603013X 


M 24 CER-PACK 
M 24 CER DIP 
M 28 CER LCC 
C 24 CER DIP 
C 24 CER DIP 
C 28 PLALCC 
C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
M 24 CER-PACK 
M 24 CER DIP 
M 28 CER LCC 


29842 10-BIT LATCH; INVERTING 


AM29842DC 
AM29842DCB 
AM29842DMB 
AM29842LC 
AM29842PC 
AM29842PCB 
AM29842XM 


C 24 CER DIP 
C 24 CER DIP 
M 24 CER DIP 
C 28 CER LCC 
C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
M DICE 


29842A 10-BIT LATCH; INVERTING 


AM29842ADC 
AM29842ADCB 
AM29842ADMB 
AM29842APC 
AM29842APCB 


ORDER PART NUMBER AM29842DC 
ORDER PART NUMBER AM29842DCB 
ORDER PART NUMBER AM29842DMB 
ORDER PART NUMBER AM29842PC 
ORDER PART NUMBER AM29842PCB 


29843 9-BIT LATCH; NON-INVERTING 


AM29843DC 
AM29843DCB 
AM29843DMB 
AM29843PC 
AM29843PCB 
AM29843XM 


C 24 CER DIP 
C 24 CER DIP 
M 24 CER DIP 
C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
M DICE 


29843A 9-BIT LATCH; NON-INVERTING 


AM29843ADC 
AM29843ADCB 
AM29843ADMB 
AM29843AFMB 
AM29843AJC 
AM29843ALMB 
AM29843APC 
AM29843APCB 
AM29843ASC 


AM29C843/BKA 
AM29C843/BLA 
AM29C843/B3A 
AM29C843DC 
AM29C843DCB 
AM29C843JC 
AM29C843PC 
AM29C843PCB 
5962-8760302KX 
5962-8760302LX 
9962-87603023X 


AM29844DC 
AM29844DCB 
AM29844DMB 
AM29844PC 
AM29844PCB 
AM29844XM 


C 24 CER DIP 

C 24 CER DIP 

M 24 CER DIP 

M 24 CER-PACK 
C 28 PLALCC 

M 28 CER LCC 

C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
C 24 PLA SO GW 


29C843 9-BIT LATCH; NON-INVERTING 


M 24 CER-PACK 
M 24 CER DIP 
M 28 CER LCC 
C 24 CER DIP 
C 24 CER DIP 
C 28 PLALCC 
C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
M 24 CER-PACK 
M 24 CER DIP 
M 28 CER LCC 


29844 9-BIT LATCH; INVERTING 


C 24 CER DIP 
C 24 CER DIP 
M 24 CER DIP 
C 24 MOLD DIP 
C 24 MOLD DIP 
M DICE 


1-9 10-99 100 up 
450 380 3.10 
9.00 4.70 3.85 
13.90 11.70 9.60 
28.15 23.70 19.50 
410 350 2.79 
32.00 28.95 27.09 
3.90 2.95 2.40 
450 380 3.10 
3.70 3.10 2.50 
82.05 27.00 22.20 
15.29. 12.87 10.56 
24.50 20.60 16.00 
403 3.50 3.13 
9.20 4.40 3.60 
3.90 3.00 2.37 
3.50 3.00 2.75 
400 335 2.75 
32.05 27.00 22.20 
15.29 12.87 10.56 
24.50 20.60 16.00 
450 3.80 3.10 
9.09 4.70 3.85 
13.90 11.70 8.60 
38.00 34.00 30.00 
3.50 2.95 2.40 
450 380 3.10 
CONSULT PRODUCT MGR. 
450 380 3.10 
9.99 4.70 3.85 
13.90 11.70 9.60 
3.50 2.95 2.40 
450 380 3.10 
CONSULT PRODUCT MGR. 
450 380 3.10 
9.09 4.70 3.85 
13.90 11.70 9.60 
28.15 23.70 19.50 
410 350 2.79 
32.00 28.95 27.09 
3.50 2.95 2.40 
450 3.80 3.10 
3.70 3.10 2.50 
32.05 27.00 22.20 
15.29 12.87 10.56 
24.50 20.60 16.80 
403 350 3.13 
9.20 4.40 3.60 
3.90 3.00 2.37 
3.50 3.00 2.75 
400 335 2.75 
32.05 27.00 22.20 
15.29 12.87 10.56 
24.50 20.60 16.00 
450 3.80 3.10 
9.09 4.70 3.85 
13.90 11.70 9.60 
3.50 2.95 2.40 
450 380 3.10 
CONSULT PRODUCT MGR. 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
29844A 9-BIT LATCH; INVERTING 
AM29844ADC ORDER PART NUMBER AM29844DC 
AM29844ADCB ORDER PART NUMBER AM29844DCB 
ve AM29844ADMB ORDER PART NUMBER AM29844DMB 
AM29844APC ORDER PART NUMBER AM29844PC 
AM29844APCB ORDER PART NUMBER AM29844PCB 
29845 8-BIT LATCH; NON-INVERTING 
AM29845DC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29845DCB C 24 CER DIP 5.55 4.70 3.85 
x AM29845DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
xe AM29845LC 28 CER LCC 38.00 34.00 30.00 
AM29845PC 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29845PCB 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
xx AM29845XM DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29845A 8-BIT LATCH; NON-INVERTING 
AM29845ADC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
AM29845ADCB C 24 CER DIP §.50 4.70 3.85 
x AM29845ADMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
sx AM29845AFMB M 24 CER-PACK 28.15 23.70 19.50 
x AM29845AJC C 28 PLA LCC 410 350 2.79 
x AM29845ALMB M 28 CER LCC 32.00 28.95 27.09 
AM29845APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
AM29845APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
AM29845ASC C 24 PLA SO GW 3.70 3.10 2.50 
29846 8-BIT LATCH; INVERTING 
AM29846DC C 24 CER DIP 450 380 3.10 
AM29846DCB C 24 CER DIP §.55 4.70 3.85 
x AM29846DMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
x AM29846LC 28 CER LCC 38.00 34.00 30.00 
AM29846PC 24 MOLD DIP 8.50 2.95 2.40 
AM29846PCB 24 MOLD DIP 450 3.80 3.10 
x AM29846XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
29846A 8-BIT LATCH; INVERTING 
AM29846ADC ORDER PART NUMBER AM29846DC 
AM29846ADCB ORDER PART NUMBER AM29846DCB 
@ x AM29846ADMB ORDER PART NUMBER AM29846DMB 
AM29846APC ORDER PART NUMBER AM29846PC 
AM29846APCB ORDER PART NUMBER AM29846PCB 
29853 PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, LATCH OPTION 
AM29853DC C 24 CER DIP 965 8.10 6.65 
AM29853DCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 830 
AM29853PC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29853PCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
29853A PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, LATCH OPTION 
AM29853ADC C 24 CER DIP 9.65 810 6.65 
AM29853ADCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 830 
x AM29853AJC C 28 PLA LCC 9.95 840 6.85 
AM29853APC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29853APCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
x AM29853ASC C 24 PLA SO GW 9.10 7.65 6.25 
29C853 PARITY TRANSCEIVER WITH LATCH 
x AM29C833PCB C 24 MOLD DIP 9.10 7.65 6.29 
x AM29C853/BKA M 24 CER-PACK 50.65 42.75 35.80 
x AM29C853/BLA M 24 CER DIP 29.88 25.35 22.77 
x AM29C853/B3A M 28 CER LCC 38.85 32.95 26.90 
x AM29C853DC C 24 CER DIP 8.20 6.90 5.65 
* AM29C853DCB C 24 CER DIP 10.20 865 7.06 
va x AM29C853JC C 28 PLALCC 8.75 7.30 6.05 
x AM29C853PC C 24 MOLD DIP 7.35 6.20 5.06 
x AM29C853PCB C 24 MOLD DIP 9.10 7.65 6.29 
29854 PARITY BUS TRANSCEIVER; INVERTING, LATCH OPTION 
AM29854DC C 24 CER DIP 965 810 6.65 
AM29854DCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 8.30 
AM29854PC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 5.95 
AM29854PCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 7.40 
29854A PARITY BUS TRANSCEIVER; INVERTING, LATCH OPTION 
x AM29854ADC ORDER PART NUMBER AM29854DC 
x AM29854ADCB ORDER PART NUMBER AM29854DCB 
@ x AM29854APC ORDER PART NUMBER AM29854PC 
x AM29854APCB ORDER PART NUMBER AM29854PCB 


St. Device Temp Package 1-9 
ILP 99855A PARITY BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING, LATCH OPTION, 
NEW DISABLE FUNCTIONALITY 
# AM29855ADC C 24 CER DIP 965 8.10 
% AM29855ADCB C 24 CER DIP 12.00 10.15 
# AM29855AJUC C 28 PLALCC 9.95 8.40 
# AM29855APC C 24 MOLD DIP 8.65 7.30 
¢ AM29855APCB C 24 MOLD DIP 10.70 9.00 
ILP |» AM29855ASC C 24 PLA SO GW 9.10 7.65 
29C855 CMOS PARITY BUS TRANSCEIVER, NEW DISABLE 
FUNCTIONALITY 
# AM29C855/BKA M 24 CER-PACK 50.65 42.75 
# AM29C855/BLA M 24 CER DIP 29.88 25.35 
% AM29C855/B3A M 28 CER LCC 38.85 32.95 
% AM29C855DC C 24 CER DIP 8.20 6.90 
% AM29C855DCB C 24 CER DIP 10.20 8.65 
ILP | AM29C855JC C 28 PLALCC 8.75 7.30 
# AM29C855PC C 24 MOLD DIP 7.35 6.20 
% AM29C855PCB C 24 MOLD DIP 9.10 7.65 
29861 10-BIT TRANSCEIVER; NON-INVERTING 
AM29861DC C 24 CER DIP 5.10 4.30 
AM29861DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
* AM29861LC C 24 CERLCC 38.00 
AM29861PC C 24 MOLD DIP 410 3.45 
AM29861PCB C 24 MOLD DIP 510 4.30 
iLP | 29861A 10-BIT TRANSCEIVER; NON-INVERTING 
% AM29861A/BKA M 24 CER-PACK 37.10 31.30 
# AM29861A/BLA M 24 CER DIP 19.80 16.70 
% AM29861A/B3A M 28 CER LCC 51.50 43.45 
AM29861ADC C 24 CER DIP 5.15 4.35 
AM29861ADC-9 C 24 CER DIP 5.62 4.75 
AM29861ADCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
AM29861ADCB-9 _C 24 CER DIP 6.97 6.00 
# AM29861AUC C 28 PLALCC 465 4.00 
ILP AM29861APC C 24 MOLD DIP 4.10 3.45 
AM29861APCB C 24 MOLD DIP 5.10 4.30 
% AM29861ASC C 24 PLASO GW 430 3.65 
29C861 10 BIT TRANSCEIVER 
# AM29C861/BKA M 24 CER-PACK 40.50 34.20 
# AM29C861/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 
ILP |» AM29C861/B3A M 28 CER LCC 59.40 50.10 
AM29C861DC C 24 CER DIP 4.80 4.30 
AM29C861DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 
% AM29C861JC C 28 PLALCC 430 3.60 
AM29C861PC C 24 MOLD DIP 3.75 3.25 
ILP AM29C861PCB C 24 MOLD DIP 4.60 3.85 
29862 10-BIT TRANSCEIVER; INVERTING 
AM29862DC C 24 CER DIP 5.10 4.30 
AM29862DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
% AM29862LC C 28 CER LCC 38.00 
AM29862PC C 24 MOLD DIP 4.10 3.45 
AM29862PCB C 24 MOLD DIP 510 4.30 
ILP | 29862A 10-BIT TRANSCEIVER; INVERTING 
AM29862ADC ORDER PART NUMBER AM29862DC 
AM29862ADCB ORDER PART NUMBER AM29862DCB 
AM29862APC ORDER PART NUMBER AM29862PC 
AM29862APCB ORDER PART NUMBER AM29862PCB 
29863 9-BIT TRANSCEIVER; NON-INVERTING 
AM29863DC C 24 CER DIP 510 4.30 
AM29863DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
# AM29863LC C 28 CER LCC 38.00 
AM29863PC C 24 MOLD DIP 410 3.45 
ILP AM29863PCB C 24 MOLD DIP 5.10 4.30 
99863A 9-BIT TRANSCEIVER; NON-INVERTING 
% AM29863A/BLA M 24 CER DIP 19.80 16.70 
# AM29863A/B3A M 28 CER LCC 51.50 43.45 
AM29863ADC C 24 CER DIP 5.15 4.35 
ILP AM29863ADCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
# AM29863AUC C 28 PLALCC 4.65 4.00 
AM29863APC C 24 MOLD DIP 410 3.45 
AM29863APCB C 24 MOLD DIP 510 4.30 
# AM29863ASC C 24 PLASO GW 430 3.65 
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10-99 100 up 


6.65 
8.30 
6.85 
9.99 
7.40 
6.25 


35.80 
22.77 
26.90 
5.65 
7.06 
6.05 
5.06 
6.29 


3.50 
4.40 
34.00 
2.80 
3.90 


25.75 
13.70 
35.50 
3.99 
4.49 
4.40 
9.07 
3.32 
2.80 
3.90 
2.95 


28.65 
22.05 
40.95 
3.74 
4.25 
2.95 
2.80 
3.15 


3.90 
4.40 
34.00 
2.80 
3.50 


3.50 
4.40 
34.00 
2.80 
3.50 


13.70 
35.50 
3.55 
4.40 
3.32 
2.80 
3.50 
2.95 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


29C863 9 BIT TRANSCEIVER 


x AM29C863/BKA M 24 CER-PACK 40.50 34.20 
vx AM29C863/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 
x AM29C863/B3A M 28 CER LCC 99.40 50.10 
AM29C863DC C 24 CER DIP 480 4.30 
AM29C863DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 
x AM29C863JC C 28 PLA LCC 4.30 3.60 
AM29C863PC C 24 MOLD DIP 3.75 3.25 
AM29C863PCB C 24 MOLD DIP 460 3.85 
29864 9-BIT TRANSCEIVER; INVERTING 
AM29864DC C 24 CER DIP 9.10 4.30 
AM29864DCB C 24 CER DIP 6.35 5.35 
xx AM29864LC C 24 CERLCC 38.00 
AM29864PC C 24 MOLD DIP 410 3.45 
AM29864PCB C 24 MOLD DIP 9.10 4.30 
29864A 9-BIT TRANSCEIVER; INVERTING 
AM29864ADC ORDER PART NUMBER AM29864DC 
AM29864ADCB ORDER PART NUMBER AM29864DCB 
AM29864APC ORDER PART NUMBER AM29864PC 
AM29864APCB ORDER PART NUMBER AM29864PCB 
29921A 10 BIT REGISTER; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29921A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 
x AM29921ADC C 24 CER DIP 450 3.80 
x AM29921ADCB C 24 CER DIP 9.09 4.70 
x AM29921APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 
x AM29921APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 
29C921 10-BIT REGISTER; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29C921/BLA M 24 CER DIP 15.29 12.87 
vx AM29C921DC C 24 CER DIP 3.65 3.10 
vx AM29C921DCB C 24 CER DIP 9.20 4.40 
x AM29C921PC C 24 MOLD DIP 3.20 2.70 
x AM29C921PCB C 24 MOLD DIP 400 3.35 
29923A 9 BIT REGISTER; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29923A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 
vx AM29923ADC C 24 CER DIP 450 3.80 
x AM29923ADCB C 24 CER DIP 9.09 4.70 
vx AM29923APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 
x AM29923APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 
29C923 9-BIT REGISTER; NON-INVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29C923/BLA M 24 CER DIP 18.29 12.87 
xx AM29C923DC C 24 CER DIP 3.65 3.10 
x AM29C923DCB C 24 CER DIP 9.20 4.40 
x AM29C923PC C 24 MOLD DIP 3.20 2.70 
x AM29C923PCB C 24 MOLD DIP 4.00 3.35 
29925A 8 BIT REGISTER; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
xx AM29925A/BLA M 24 CER DIP 13.90 11.70 
xx AM29925ADC C 24 CER DIP 4.50 3.80 
xx AM29925ADCB C 24 CER DIP 9.09 4.70 
x AM29925APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 
x AM29925APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 
290927 10-BIT BUFFER/DRIVER; NON-INVERTING (ROTATED PINOUT) 
vx AM29C927/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 
x AM29C927DC C 24 CER DIP 480 4.05 
x AM29C927DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 
x AM29C927PC C 24 MOLD DIP 3.65 3.10 
xx AM29C927PCB C 24 MOLD DIP 4.60 3.85 
29C928 10-BIT BUFFER/DRIVER; INVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29C928/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 
x AM29C928DC C 24 CER DIP 480 4.05 
vx AM29C928DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 
x AM29C928PC C 24 MOLD DIP 3.65 3.10 
x AM29C928PCB C 24 MOLD DIP 4.60 3.85 
29941A 10-BIT LATCH, NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
vx AM29941ADC C 24 CER DIP 4.10 3.80 
x AM29941ADCB C 24 CER DIP 9.99 4.70 
x AM29941ADMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 
x AM29941APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 
x AM29941APCB C 24 MOLD DIP 450 3.80 
290941 10-BIT LATCH; NON-INVERTING (ROTATED PINOUT) 
x AM29C941/BLA M 24 CER DIP 15.29 12.87 
x AM29C941DC C 24 CER DIP 3.65 3.10 
x AM29C941DCB C 24 CER DIP 9.20 4.40 


28.65 
22.05 
40.95 
3.74 
4.25 
2.95 
2.80 
3.15 


3.50 
4.40 
34.00 
2.80 
3.50 


9.60 
3.10 
3.85 
2.40 
3.10 


10.56 
2.99 
3.60 
2.20 
2.75 


9.60 
3.10 
3.85 
2.40 
3.10 


10.56 
2.99 
3.60 
2.20 
2.75 


9.60 
3.10 
3.85 
2.40 
3.10 


22.05 
3.40 
4.25 
2.95 
3.15 


22.05 
3.40 
4.25 
2.99 
3.15 


3.10 
3.85 
9.60 
2.40 
3.10 


10.56 
2.55 
3.60 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
x AM29C941PC C 24 MOLD DIP 3.20 2.70 2.20 
x AM29C941PCB C 24 CER DIP 400 335 2.75 
% 5962-8760303LX M 24 CER DIP 15.29 12.87 10.56 

29943A 9 BIT LATCH; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 

x AM29943ADC C 24 CER DIP. 450 3.80 3.10 
x AM29943ADCB C 24 CER DIP 5.99 4.70 3.85 
x AM29943ADMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
sx AM29943APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
x AM29943APCB C 24 MOLD DIP 450 380 3.10 
290943 9-BIT LATCH; NON-INVERTING (ROTATED PINOUT) 
* AM29C943/BLA M 24 CER DIP 15.29 12.87 10.56 
x AM29C943DC C 24 CER DIP 3.65 3.10 2.55 
x AM29C943DCB C 24 CER DIP 9.20 440 3.60 
xx AM29C943PC C 24 MOLD DIP 3.20 2.70 2.20 
x AM29C943PCB C 24 CER DIP 400 335 2.75 
x 5962-8760304LX M 24 CER DIP 15.29 12.87 10.56 
29945A 8 BIT LATCH; NONINVERTING (ROTATED PINOUT) 
xx AM29945ADC C 24 CER DIP 450 3.80 3.10 
xx AM29945ADCB C 24 CER DIP 9.059 4.70 3.85 
x AM29945ADMB M 24 CER DIP 13.90 11.70 9.60 
tx AM29945APC C 24 MOLD DIP 3.50 2.95 2.40 
* AM29945APCB C 24 MOLD DIP 450 380 3.10 
29C953 PARITY TRANSCEIVER WITH LATCH 
x AM29C953/BLA M 24 CER DIP 29.88 25.35 22.77 
29C961 10 BIT TRANSCEIVER (ROTATED PINOUT) 
x AM29C961/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 22.05 
x AM29C961DC C 24 CER DIP 480 405 3.40 
x AM29C961DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 4.25 
% AM29C961PC C 24 MOLD DIP 3.65 3.10 2.55 
x AM29C961PCB C 24 MOLD DIP 460 385 3.15 
29C963 9 BIT TRANSCEIVER (ROTATED PINOUT) 
x AM29C963/BLA M 24 CER DIP 31.15 26.30 22.05 
x AM29C963DC C 24 CER DIP 480 405 3.40 
x AM29C963DCB C 24 CER DIP 6.00 5.10 4.25 
x AM29C963PC C 24 MOLD DIP 3.65 3.10 2.55 
* AM29C963PCB C 24 MOLD DIP 460 3.85 3.15 
29C982 4-BIT BY 4-PORT MULTIPLE BUS EXCHANGE 
x | AM29C982JC C 28 PLA LCC 13.75 12.00 10.75 
x | AM29C982PC C 28 MOLD DIP 13.00 11.50 10.00 
29C983 9-BIT BY 4-PORT MULTIPLE BUS EXCHANGE 
# N AM29C983JC C 68 PLA LCC 38.25 31.00 24.50 
3101 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 
(FOR NEW DESIGNS USE AM3101-1) 

| AM3101/BEA M 16 CER DIP 60.0NS 14.50 11.70 9.70 

| AM3101/BFA M 16 CER-PACK-S 60.0NS 25.80 21.90 18.10 

| AM3101/B2A M20 CERLCC 60.0NS 38.65 30.95 25.85 

AM3101/B2C ORDER PART NUMBER AM3101/B2A 
| AM3101PC C 16 MOLD DIP 50.0NS 3.30 275 240 
| AM3101PCB C 16 MOLD DIP 50.0NS 350 3.00 2.70 
P3101 ORDER PART NUMBER AM3101PC 
3101-1 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT - 
IMPROVED SPEED 

D AM3101-1/BEA M 16 CER DIP 90.0NS 13.80 11.50 9.85 

D AM3101-1/BFA M 16 CER-PACK-S 50.0NS 24.85 20.70 17.75 

D AM3101-1/B2A M20 CERLCC 50.0NS 3450 28.75 24.65 

AM3101-1/B2C ORDER PART NUMBER AM3101-1/B2A 

| AM3101-1DC C 16 CER DIP S8.0NS 5.10 4.25 3.65 

| AM3101-1DCB C 16 CER DIP So.0NS 585 490 4.20 

| AM3101-1PC C 16 MOLD DIP 35.0NS 410 340 290 

| AM3101-1PCB C 16 MOLD DIP 35.0NS 4.70 390 3.35 

3101-15 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 

- 15 NS TAA - 70 MA ICC -C 
AM3101-15DC C 16 CER DIP 15.0NS 11.20 9.35 8.00 
AM3101-15DCB C 16 CER DIP 15.0NS 12.90 10.75 9.20 
AM3101-15PC C 16 MOLD DIP 15.0NS 895 7.50 6.40 
AM3101-15PCB C 16 MOLD DIP 15.0NS 1030 860 7.35 


3101-20 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 


- 20 NS TAA - 70 MAICC -M 
AM3101-20/BEA M 16 CER DIP 20.0NS 21.60 


18.00 15.45 


AM3101-20/BFA M 16 CER-PACK-S 20.0NS 38.90 32.40 27.75 


AM3101-20/B2A M20 CERLCC 20.0NS 54.00 


32 


45.00 38.60 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 
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St. Device Temp 


3101-25 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 
- 25 NS TAA - 70 MA ICC -C 


Package 1-9 10-99 100 up 


AM3101-25DC C 16 CER DIP 25.0NS 7.50 625 5.35 
AM3101-25DCB C 16 CER DIP 25.0NS 865 7.20 6.15 
AM3101-25PC C16 MOLD DIP 250NS 600 5.00 4.30 
AM3101-25PCB C16 MOLDDIP 250NS 690 5.75 4.95 


3101-35 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 
- 35 NS TAA- 70 MAICC -C : 
AM3101-35DC ORDER PART NUMBER AM3101-1DC 
AM3101-35DCB ORDER PART NUMBER AM3101-1DCB 
AM3101-35PC ORDER PART NUMBER AM3101-1PC 
AM3101-35PCB ORDER PART NUMBER AM3101-1PCB 


3101-50 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - WRITE TRANSPARENT 
- 50 NS TAA- 70 MAICC -M 
AM3101-50/BEA ORDER PART NUMBER AM3101-1/BEA 
AM3101-50/BFA ORDER PART NUMBER AM3101-1/BFA 
AM3101-50/B2A ORDER PART NUMBER AM3101-1/B2A 


3341 4 X 64 FIFO MEMORY 


AM3341/BEA M16 CERDIP 1.0MHZ 36.00 30.00 26.66 
3341ADC C16 CERDIP .75MHZ 9.91 826 7.33 
3341ADCB C16 CERDIP .75MHZ 16.38 14.25 13.11 
3341APC ORDER PART NUMBER 3341ADC 
3341APCB ORDER PART NUMBER 3341ADCB 
3341DC C16 CERDIP .75MHZ 9.91 826 7.33 
3341DCB C16 CERDIP .75MHZ 15.31 12.76 11.33 
x 3341DM ORDER PART NUMBER AM3341/BEA 
x 3341DMB ORDER PART NUMBER AM3341/BEA 
3341PC ORDER PART NUMBER 3341DC 
3341PCB ORDER PART NUMBER 3341DCB 
3347 QUAD 80-BIT STATIC SHIFT REGISTER 
3347DC C 16 CER DIP 811 6.76 6.00 
3347PC C 16 MOLD DIP 6.31 5.26 4.67 
3448 QUAD BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER 
MC3448AL C 16 CER DIP 3.15 
MC3448ALB C 16 CER DIP 5.00 4.20 3.80 
MC3448AP C 16 MOLD DIP 4.145 330 295 
MC3448APB C 16 MOLD DIP 475 3.90 3.55 
JM38510/07105 SCHOTTKY SIX-BIT REGISTER 
(GENERIC FAMILY 548174) 
JM38510/07105BEA M 16 CER DIP 14.00 11.50 9.00 
JM38510/07105BFA M 16 CER-PACK-S 18.00 14.70 12.50 
JM38510/07106 QUADRUPLE D-TYPE FLIP FLOP 
(GENERIC FAMILY 548175) 
JM38510/07106BEA M 16 CER DIP 14.00 11.50 9.00 
JM38510/07106BFA M16 CER-PACK-S 18.00 14.70 12.50 
JM38510/07601 FOUR-BIT REGISTER 
(GENERIC FAMILY 548194) 
JM38510/07601BEA M 16 CER DIP 14.00 11.50 9.00 
JM38510/07601BFA M16 CER-PACK-S 18.00 14.70 12.50 
JM38510/07906 QUAD TWO-INPUT MULTIPLEXER THREE-STATE 
(GENERIC FAMILY 548257) 
JM38510/07906BEA M 16 CER DIP 14.00 11.50 9.00 
JM38510/07906BFA M16 CER-PACK-S 18.00 14.70 12.50 
JM38510/21002 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOXII PROM - 
THREE STATE 


JM38510/21002BJA M24 CER DIP 65.0NS 20.00 15.90 13.20 


398 MONOLITHIC SAMPLE & HOLD AMPLIFER 
MONOLITHIC SAMPLE & HOLD AMPLIFER 


| LD398 CC. DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
| LF398H C 8 METAL CAN 3.21 2.57 2.14 
| LF398HB C 8 METAL CAN 6.38 5.10 4.25 
| LF398N C 8 MOLD DIP 2.63 2.10 1.75 


4055 QUAD 128-BIT STATIC SHIFT REGISTER 
sx MM4055D ORDER PART NUMBER AM2855DM 


5055 QUAD 128-BIT STATIC SHIFT REGISTER 
x MM5055D ORDER PART NUMBER AM2855DC 
sx MMS055N ORDER PART NUMBER AM2855PC 


5056 DUAL 256-BIT STATIC SHIFT REGISTER 
x MM5056H ORDER PART NUMBER AM2856HC 
x MMS056N ORDER PART NUMBER AM2856PC 


NVD 
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Ww 
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x §N54S194JBJ 


Ww 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


5057 512-BIT STATIC SHIFT REGISTER 
MM5057D ORDER PART NUMBER AM2857DC 
MM5057N ORDER PART NUMBER AM2857PC 


5058 1024-BIT STATIC SHIFT REGISTER 


MM5058N ORDER PART NUMBER AM2833PC 
5380 SCSI BUS CONTROLLER 
AM5380DC C 40 SIDE BRAZE 4.0MHZ 29.00 27.00 25.00 
AM5380JC C44 PLALCC 4.0MHZ 21.00 17.50 10.50 
AM5380PC C 40 MOLD DIP 4.0MHZ 21.00 17.00 9.50 
54S161 SCHOTTKY FOUR-BIT BINARY COUNTER; ASYNCHRONOUS 
CLEAR 
SN54S 161/BEA M 16 CER DIP 6.99 5.95 4.95 
SN54S 161/BFA M 16 CER-PACK-S 15.75 13.49 11.25 
SN54S 161X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
54S$163 SCHOTTKY FOUR-BIT BINARY COUNTER SYNCHRONOUS 
CLEAR 
SN54S 163UB M 16 CER DIP 450 390 3.40 
SN54S 163WB M 16 CER-PACK-S 9.15 7.99 6.90 
SN54S 163X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


54S174 SCHOTTKY SIX-BIT HIGH-SPEED REGISTER 
SN54S 174JBU ORDER PART NUMBER JM38510/07105BEA 
SN54S 174WBJ ORDER PART NUMBER JM385 10/07 105BFA 


548175 QUADRUPLE D-TYPE FLIP FLOP 
SN54S 175JBJ ORDER PART NUMBER JM38510/07 106BEA 
SN54S 175WBJ ORDER PART NUMBER JM38510/07 106BFA 


54S194 SCHOTTKY FOUR-BIT REGISTER; RIGHT, LEFT OR PARALLEL 
LOAD | 
ORDER PART NUMBER JM38510/07601BEA 


SN54S 194WBJ ORDER PART NUMBER JM38510/07601BFA 
54S$240 SCHOTTKY INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH 
THREE-STATE OUTPUT 
SN54S240/BRA M 20 CER DIP 495 3.75 3.30 
SN54S240/BSA M 20 CER-PACK-S 7.60 650 5.93 
SN54S240DE E 20 CER DIP ~ 455 3.45 3.00 
SN54S240X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-8672401RX M 20 CER DIP 495 3.75 3.30 
5962-8672401SX M 20 CER-PACK-S 7.42 5.90 5.40 
54$241 SCHOTTKY NON-INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH 
THREE-STATE OUTPUT 
SN54S241/BRA M.20 CER DIP 495 3.75 3.30 
SN54S241/BSA M 20 CER-PACK-S 7.60 650 5.93 
SN54S241DE E 20 CER DIP 455 3.45 3.00 
SN54S24 1X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-8672501RX M 20 CER DIP 495 3.75 3.00 
5962-8672501SX M 20 CER-PACK-S 7.42 5.90 5.40 
54$244 SCHOTTKY NON-INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH 
THREE-STATE OUTPUT 
SN54S244/BRA M 20 CER DIP 495 3.75 3.30 
SN54S244/BSA M 20 CER-PACK-S 7.60 650 5.93 
SN54S244DE E 20 CER DIP 455 3.45 3.00 
SN548244X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-8753601RX M 20 CER DIP 495 3.75 3.30 
5962-8753601SX M 20 CER-PACK-S 7.42 590 5.40 
54S$251 SCHOTTKY EIGHT-INPUT MULTIPLEXER; THREE-STATE 
OUTPUTS 
SN548251JB M 16 CER DIP 7.35 5.90 4.75 
SN54S251WB M 16 CER-PACK-S 10.07 
SN54S25 1X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
54$257 SCHOTTKY QUAD TWO-INPUT MULTIPLEXER; NON-INVERTING, 
THREE-STATE OUTPUTS 
SN548257JBJ ORDER PART NUMBER JM38510/07906BEA 


SN548257WBJ ORDER PART NUMBER JM38510/07906BFA 
54LS$299 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER; ASYNCHRONOUS 
CLEAR 
SN54L$299/BRA M 20 CER DIP 8.20 7.30 6.05 
SN54LS299/BSA M 20 CER-PACK-S 10.07 
SN54LS299WB M 20 CER-PACK-S 6.95 
SN54LS299X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


54L$322 EIGHT-BIT SERIAL/PARALLEL REGISTER, SIGNEXTEND 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS22 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
94LS323 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER, SYNCHRONOUS 
CLEAR 


THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS23 


548350 FOUR-BIT SHIFTER; THREE-STATE OUTPUTS 
SN54S350JB ORDER PART NUMBER AM25S10/BEA 
SN54S350WB ORDER PART NUMBER AM25S10/BFA 


548373 SCHOTTKY OCTAL TRANSPARENT LATCH 


SN548373/BRA M 20 CER DIP 445 3.75 3.30 

SN548373/BSA M 20 CER-PACK-S 7.60 650 5.93 
54S374 NON-INVERTING OCTAL REGISTER WITH THREE-STATE 

OUTPUT 

SN54S374/BRA M 20 CER DIP 495 3.75 3.30 

SN54S374/BSA M 20 CER-PACK-S 7.60 6.50 5.93 

SN54S374X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
54LS378 SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE 

SN54LS378JB M 16 CER DIP 9.29 4.55 3.95 

SN54LS378WB M 16 CER-PACK-S 7.25 640 5.45 
54S378 SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE 

SN54S378JB M 16 CER DIP 10.50 870 7.75 

SN54S378WB M 16 CER-PACK-S 15.50 12.70 10.00 

SN54S378X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
548379 FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE 

SN548379JB M 16 CER DIP 10.50 8.70 7.75 

SN54S379WB M 16 CER-PACK-S 15.50 12.70 10.00 

SN54S379X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
54LS381 FOUR-BIT ALU/FUNCTION GENERATOR 

SNS54LS381WB M 20 CER-PACK-S 15.80 13.55 12.00 

SN54LS38 1X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


54LS382 FOUR-BIT ALU/FUNCTION GENERATOR 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25L$2517 


54LS385 FOUR-BIT SERIAL PARALLEL ADDER SUBTRACTOR 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25L$15 


54LS388 QUAD REGISTER WITH STANDARD AND THREE-STATE 
OUTPUTS 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS2518 


54LS399 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS 


SN54LS399/BEA M 16 CER DIP 6.05 5.30 4.55 
_ §N54LS399/BFA M 16 CER-PACK-S 12.00 10.50 9.00 
54S399 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS 
SN54S399/BEA M 16 CER DIP 15.20 12.80 10.15 
SN54S399/BFA M 16 CER-PACK-S 24.00 20.25 16.55 
SN54S399X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
97558 8 X 8 COMBINATORIAL MULTIPLIER 
67558D ORDER PART NUMBER AM25S558DC 
6012 12-BIT D/A CONVERTER 
12-BIT D/A CONVERTER 
| AM6012/BRA M 20 CER DIP 99.90 47.92 39.93 
| AM6012DC C 20 CER DIP 7.88 630 5.25 
| AM6012DCB C 20 CER DIP 14.25 11.40 9.50 
| AM6012DE E 20 CER DIP 38.93 31.14 25.95 
AM6012PC C 20 MOLD DIP 7.50 6.00 5.00 
| AM6012XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6012XM C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 


6070 COMPANDING D/A CONVERTER FOR CONTROL 
COMPANDING D/A CONVERTER FOR CONTROL 


| AM6070ADC C 18 CER DIP 12.75 10.20 8.50 

| AM6070ADCB C 18 CER DIP 19.19 15.35 12.79 
D AM6070ADE E 18 CER DIP 91.00 40.80 34.00 
D AM6070ADMB M 18 CER DIP 62.90 50.32 41.93 
D AM6070DC C 18 CER DIP 9.39 7.51 6.26 
D AM6070DCB C 18 CER DIP 13.85 11.08 9.23 
D AM6070DE E 18 CER DIP 38.57 30.85 25.71 
D AM6070DMB M 18 CER DIP 40.88 32.70 27.25 
N AM6070XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6070XM C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6072 COMPANDING D/A CONVERTER FOR TELECOM. 

COMPANDING D/A CONVERTER FOR TELECOM. 

| AM6072DC C 18 CER DIP 14.46 11.57 9.64 

| AM6072DCB C 18 CER DIP 16.61 13.28 11.07 
D AM6072DE E 18 CER DIP 25.50 20.40 17.00 
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MIP 
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THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27820 


6301-1 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27821 


6306-1 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 


THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27813 


63080 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S18A 


63S081 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27819A 
63S081A 256-BIT (32 X 8) ULTRA-FAST GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S19SA 


633141 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 


THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27821 


6351681 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
| STATE 


THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


63S1681A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278191A 


63S241 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II PROM 
- THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S13A 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
pr enews inind nana eee cis SMEG: AL A: 
D AM6072DMB M 18 CER DIP 33.21 26.57 22.14 
N AM6072XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6072XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6080 8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER 
8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER 
D AM6080ADC C 20 CER DIP 30.09 24.07 20.06 
D AM6080ADCB C 20 CER DIP 36.30 29.04 24.20 
D AM6080ADE E 20 CER DIP 31.50 25.20 21.00 
D AM6080ADMB M 20 CER DIP 41.25 33.00 27.50 
D AM6080APC C 20 MOLD DIP 24.26 19.40 16.17 
D AM6080DC C 20 CER DIP 12.26 9.80 8.17 
D AM6080DCB C 20 CER DIP 15.18 12.14 10.12 
D AM6080DE E 20 CER DIP 15.35 12.28 10.23 
D AM6080DMB M 20 CER DIP 21.06 16.85 14.04 
D AM6080PC C 20 MOLD DIP 8.13 650° 5.42 
x AM6080PCB C 20 MOLD DIP 12.77 10.21 8.51 
D AM6080XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6080XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6108 8-BIT A/D CONVERTER PEP 
8-BIT A/D CONVERTER 
| AM6108DC C 28 CER DIP 18.53 14.82 12.35 
| AM6108DCB C 28 CER DIP 62.63 60.10 41.75 
| AM6108XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6112 12-BIT A/D CONVERTER, 12-BIT ACCURACY 
12-BIT A/D CONVERTER, 12-BIT ACCURACY 
D AM6112DC C 24 CER DIP 68.57 54.85 45.71 
D AM6112DCB C 24 CER DIP 120.00 96.00 80.00 
6112-10 12-BIT A/D CONVERTER, 10-BIT ACCURACY 
12-BIT A/D CONVERTER, 10-BIT ACCURACY 
D AM6112DC-10 C 24 CER DIP 47.15 37.72 31.48 
D AM6112DCB-10 C 24 CER DIP 104.46 83.57 69.64 
D AM6112XC-10 C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6148 8-BIT A/D CONVERTER 
8-BIT A/D CONVERTER 
D AM6148/BLA M 24 CER DIP 147.75 118.21 98.50 
D AM6148DC C 24 CER DIP 18.00 14.40 12.00 
D AM6148DCB C 24 CER DIP 21.75 17.40 14.50 
D AM6148DE E 24 CER DIP 71.25 57.00 47.50 
N AM6148XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6148XM C CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
6300-1 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 


PEP 


PEP 


PEP 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


6330-1 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27518 


6331-1 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27819 


63$3281 32K-BIT (4K X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27843 


63$3281A 32K-BIT (4K X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S43A 


6341-1 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27831 


6341-2 4K-BIT (512 X 8) HIGH-SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM THREE-STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27831 


63$441 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM 
- THREE STATE | 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S33A 


63S441A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S33A 


6349-1 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STAT 


E 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27829 


6349-2 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27829 


6353-2 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II PROM 
- THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S33A 


6380-1 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278180 


6380-2 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 275180 


6381-1 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278181 


6381-2 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM 
- THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S181A 


638841 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278185 


63$841A 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 27S185A 


6389-1 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 278185 


6389-2 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
Ss 


TATE 
THIS IS THE MMI SECOND SOURCE TO THE AMD 275185 
6685 VERY HIGH-SPEED ECL VOLTAGE COMPARATOR PEP 
VERY HIGH-SPEED ECL VOLTAGE COMPARATOR 
| AM6685/BEA M 16: CER DIP 37.80 30.24 25.20 
| AM6685/BIA M 10 METAL CAN 34.71 27.77 28.14 
| AM6685DE E 16 CER DIP 34.25 27.40 22.83 
| AM6685DL N 16 CER DIP 17.10 13.68 11.40 
| AM6685DLB N 16 CER DIP 21.35 17.08 14.23 
| AM6685HE E 10 METAL CAN 30.86 24.68 20.57 
| AM6685HL N 10 METAL CAN 11.54 9.23 7.69 
| AM6685XL N DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6685XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
6687 ULTRA HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMP. PEP 
ULTRA HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMP. 
| AM6687/BEA M 16 CER DIP 48.75 39.00 32.50 
| AM6687DE E 16 CER DIP 43.20 34.56 28.80 
| AM6687DL N 16 CER DIP 26.25 21.00 17.50 
| AM6687DLB N 16 CER DIP 32.25 «25.80 = 21.50 
| AM6687XL N DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
N AM6687XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
685 HIGH-SPEED ECL VOLTAGE COMPARATOR PEP 
HIGH-SPEED ECL VOLTAGE COMPARATOR 
| AM685/BEA M 16 CER DIP 24.00 19.20 16.00 
| AM685/BIA M 10 METAL CAN 24.00 19.20 16.00 
| AM685DE E 16 CER DIP 18.30 14.64 12.20 
| AM685DL N 16 CER DIP 10.73" “858° 7.45 
| AM685DLB N 16 CER DIP 13.73 10.98 9.15 
| AM685HE E 10 METAL CAN 18.30 14.64 12.20 
| AM685HL N 10 METAL CAN 10.73 858 7.15 
N AM685JL N 28 PLA LCC 15.00 12.00 10.00 
N AM685LE M 20 CER LCC 71.25 57.00 47.50 
N AM685LL N 20 CER LCC 23.78 19.02 15.85 
N AM685LMB M 20 CER LCC 92.93 74.34 61.95 
| AM685XL C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D AM685XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
xx 8600801EX M 16 CER DIP 24.00 19.20 16.00 
x 8600801IX M 10 METAL CAN 24.00 19.20 16.00 
686 HIGH-SPEED TTL VOLTAGE COMPARATOR PEP 
HIGH-SPEED TTL VOLTAGE COMPARATOR 
| AM686/BEA M 16 CER DIP 27.90 22.32 18.60 
| AM686/BIA M 10 METAL CAN 27.90 22.32 18.60 
| AM686CN C 8 MOLD DIP 3.00 240 2.00 
| AM686CN-1 C 8 MOLD DIP 263: 2.2.40 1.45 
| AM686DC C 16 CER DIP 13.50 10.80 9.00 
| AM686DCB C 16 CER DIP 16.16 12.92 10.77 
| AM686DE E 16 CER DIP 20.78 16.62 13.85 
| AM686HC C 10 METAL CAN 13.50 10.80 9.00 
| AM686HE E 10 METAL CAN 20.78 16.62 13.85 
N AM686JC C 28 PLALCC 18.00 14.40 12.00 
N AM686LC E 20 CERLCC 30.00 24.00 20.00 
N AM686LE E 20 CER LCC 52.71 42.17 35.14 
| AM686LMB M 20 CER LCC 97.50 78.00 65.00 
| AM686XC C .CDICE CONSULT PRODUCT MGR. 
| AM686XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x 7801801EX M 16 CER DIP 27.90 22.32 18.60 
xe 7801801IX M.10 METAL CAN 27.90 22.32 18.60 
687 HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMPARATOR PEP 
HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMPARATOR 
| AM687/BEA M 16 CER DIP 39.21 31.37 26.14 
N AM687AJL N 28 PLA LCC 34.50 27.60 23.00 
| AM687DE E 16 CER DIP 34.62 27.70 23.08 
| AM687DL N 16 CER DIP 21.00 16.80 14.00 
| AM687DLB N 16 CER DIP 25.50 20.40 17.00 
N AM687JL N 28 PLA LCC 30.00 24.00 20.00 
N AM687LE M 20 CER LCC 77.15 61.72 51.43 
N AM687LL N 20 CER LCC 41.61 33.29 27.74 
N AM687LMB M 20 CER LCC 105.00 84.00 70.00 
| AM687XL C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
| AM687XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x 7801901EX M 16 CER DIP 39.21 31.37 26.14 
687A VERY HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMP. PEP 
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VERY HIGH-SPEED ECL DUAL VOLTAGE COMP. 


D AM687A/BEA 
| AM687ADE 

| AM687ADL 

| AM687ADLB 

N AM687ALE 

N AM687ALL 

N AM687ALMB 
N AM687AXL 

D AM687AXM 


M 16 CER DIP 
E 16 CER DIP 
N 16 CER DIP 
N 16 CER DIP 
E 20 CER LCC 
N 20 CER LCC 
M20 CER LCC 
M DICE 

M DICE 


39.21 31.37 26.14 
37.50 30.00 25.00 
22.50 18.00 15.00 
28.50 22.80 19.00 
85.50 68.40 57.00 
46.50 37.20 31.00 
112.50 90.00 75.00 
CONSULT PRODUCT MGR. 
CONSULT PRODUCT MGR. 


CY7C225-30C 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED IMOX II THINDIP REG 


PROM - THREE STATE 


THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S25A 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
CY7C225-35C 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED IMOX II THINDIP REG 
PROM - THREE STATE 


THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S25A 


CY7C235-30C 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED IMOX II THINDIP REG 
PROM (ASYNCH INIT)-THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S35A 


CY7C235-40C 8K-BIT (1024 X 8) IMOX Il THINDIP REG PROM (ASYNCH 
INIT) - THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27835 


CY7C245-40C 16K-BIT(2048 X 8) HIGH SPEED IMOX II THINDIP REG 
PROM (ASYNCH INIT)-THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S45A 


CY7C281-35 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278281A 


CY7C281-50 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278281A 


CY7C282-35 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278181A 


CY7C282-50 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S181A 


CY7C291-35 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES 
THINDIP PROM - THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278291A 


CY7C291-50 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES THINDIP PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278291 


CY7C292-35 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191A 


CY7C292-50 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE CYPRESS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


7303 OCTAL TRANSCEIVERS ILP 
DP7303/BRA M 20 CER DIP 10.75 860 6.20 
DP7303DE E 20 CER DIP 10.25 810 5.70 
DP7303X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

7304B OCTAL TRANSCEIVERS ILP 
DP7304B/BRA M 20 CER DIP 7.55 6.00 4.95 
DP7304BX M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

748161 SCHOTTKY FOUR-BIT BINARY COUNTER; ASYNCHRONOUS ILP 

CLEAR 
SN74S161J C 16 CER DIP 2.70 240 2.16 
SN74S 161JB C 16 CER DIP 420 345 2.70 
SN74S161N C 16 MOLD DIP 2.10 190 1.70 
SN74S161NB C 16 MOLD DIP 265 2.40 2.15 
SN74S 161X C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
748163 SCHOTTKY FOUR-BIT BINARY COUNTER; SYNCHRONOUS ILP 
CLEAR 
SN74S 163J C 16 CER DIP 475 380 3.25 
SN74S163JB C 16 CER DIP 6.00 4.10 3.65 
SN74S 163N C 16 MOLD DIP 235 2.15 1.90 
SN74S 163NB C 16 MOLD DIP 9.10 3.45 3.10 
SN74S 163X C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


748188 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 


AMD 27S18A 

748189 16 X 4 TTL RAM - THREE STATE - COMMERCIAL BRM 
SN74S 189J C 16 CER DIP 35.0NS 3.50 280 2.40 
SN74S 189N C16 MOLDDIP 350NS 270 2.15 1.85 

748240 SCHOTTKY INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH ILP 

THREE-STATE OUTPUT 

SN74S240JB C 20 CER DIP 3.15 2.85 2.55 
SN74S240N C 20 MOLD DIP 1.85: 4.70° 1.80 
SN74S240NB C 20 MOLD DIP 245 2.20 1.95 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
748241 SCHOTTKY NON-INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH ILP 
THREE-STATE OUTPUT 
SN748241JB C 20 CER DIP 3.15 2.85 2.55 
SN74S241N C 20 MOLD DIP 185 1.70 1.50 
SN74S241NB C 20 MOLD DIP 2.45 2.20 1.95 
74S244 SCHOTTKY NON-INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH ILP 
THREE-STATE OUTPUT 
SN74S244JB C 20 CER DIP 3.15 2.85 2.55 
SN74S244N C 20 MOLD DIP 1.85 1.70 1.50 
SN74S244NB C 20 MOLD DIP 2.45 2.20 1.95 
748287 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27821 


748288 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 


AMD 27S19A 
74S289 16 X 4 TTL RAM - OPEN COLLECTOR - COMMERCIAL BRM 
SN74S289J ORDER PART NUMBER AM27S02DC 
SN748289JB ORDER PART NUMBER AM27S02DCB 
SN74S289N ORDER PART NUMBER AM27S02PC 
74LS299 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER; ASYNCHRONOUS ILP 
CLEAR 
SN74LS299J C 20 CER DIP 3.40 2.85 2.35 
SN74LS299JB C 20 CER DIP 425 3.55 2.95 
SN74LS299N C 20 MOLD DIP 2.60 2.20 1.80 
SN74LS299NB C 20 MOLD DIP 3.25 2.75 2.25 
SN74LS299X C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


74LS322 EIGHT-BIT SERIAL/PARALLEL REGISTER; SIGN EXTEND 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS22 


74LS323 EIGHT-BIT UNIVERSAL SHIFT REGISTER; SYNCHRONOUS 


CLEAR 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25L$23 
748373 SCHOTTKY OCTAL TRANSPARENT LATCH ILP 
SN74S373UB C 20 CER DIP 3.35 3.00 2.70 
SN74S373N C 20 MOLD DIP 2.10 1.90 1.70 
SN74S373NB C 20 MOLD DIP 2.60 2.35 2.10 
748374 NON-INVERTING OCTAL REGISTER WITH THREE-STATE ILP 
OUTPUT 
SN74S374JB C 20 CER DIP 3.35 3.00 2.70 
SN74S374N C 20 MOLD DIP 2.10 1.79 1.67 
SN74S374NB C 20 MOLD DIP 2.60 2.35 2.10 
74LS378 SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP 
SN74LS378JB ORDER PART NUMBER AM25LS07DCB 
SN74LS378N ORDER PART NUMBER AM27LS07PC 
SN74LS378NB ORDER PART NUMBER AM25LS07PCB 
748378 SIX-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP 
ve §N74S378X ORDER PART NUMBER AM25S07XC 
74LS379 FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP 
SN74LS379J ORDER PART NUMBER AM25LS08DC 
SN74LS379JB ORDER PART NUMBER AM25LS08DCB 
SN74LS379N ORDER PART NUMBER AM25LS08PC 
SN74LS379NB ORDER PART NUMBER AM25LS08PCB 
SN74LS379X ORDER PART NUMBER AM25LS08XC 
748379 FOUR-BIT REGISTER; COMMON ENABLE ILP 
x §N74S379X ORDER PART NUMBER AM25S08XC 
74LS381 FOUR-BIT ALU/FUNCTION GENERATOR ILP 
SN74LS381X | C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 


74LS382 FOUR-BIT ALU/FUNCTION GENERATOR 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS2517 


74LS385 FOUR-BIT SERIAL PARALLEL ADDER SUBTRACTOR 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS15 


748387 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27820 


&§ CE nn Oe eee re Re ee se ee a ee a eS ee a en on a ee 


x §N74S399X 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


74LS388 QUAD REGISTER WITH STANDARD AND THREE-STATE 
OUTPUTS 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS2518 


74S388 SCHOTTKY QUAD D-REGISTER; STANDARD AND ILP 
THREE-STATE OUTPUTS 
ORDER PART NUMBER AM25S18DC 
ORDER PART NUMBER AM25S18DCB 
SN74S388NB ORDER PART NUMBER AM25S18PCB 
SN74S388X ORDER PART NUMBER AM25S18XC 


74LS$399 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS ILP 


SN74S388J 
SN74S388JB 


SN74LS399J ORDER PART NUMBER AM25LS09DC 
SN74LS399JB ORDER PART NUMBER AM25LS09DCB 
SN74LS399N ORDER PART NUMBER AM25LS09PC 
SN74LS399NB ORDER PART NUMBER AM25LS09PCB 
SN74LS399X ORDER PART NUMBER AM25LS09XC 


74$399 FOUR-BIT REGISTER; MULTIPLEXED INPUTS ILP 
ORDER PART NUMBER AM25S09XC 


74S472 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AME 27829 


74S472A 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27829A : 


74S472B 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S29A 


748474 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27831 


74S474A 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S31A 


74S474B 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27831A 


748475 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27830 


74LS568 UP-DOWN COUNTER; THREE-STATE OUTPUTS 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS2568 


74LS569 UP-DOWN COUNTER; THREE-STATE OUTPUTS 
THIS IS THE Tl SECOND SOURCE TO THE AMD 25LS2569 


74S571 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE ; 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27813 


74S571A 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S13A 
74$571B 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S13A 


74$572 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27832 


74S572A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27832A 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
748573 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27833 


74S573A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27833A 
74S573B 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 


PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 


AMD 27833A 
7489 64-BIT RAM OPEN-COLLECTOR BRM 
(FOR NEW DESIGNS USE SN7489-1) 
SN7489J C 16 CER DIP 35.0NS 450 360 3.05 
SN7489N C16 MOLDDIP 50.0NS 380 3.05 2.55 


7489-1 64-BIT RAM OPEN-COLLECTOR; IMPROVED 54/7489 BRM 
SN7489-1J C 16 CER DIP 35.0NS 450 360 3.05 
SN7489-1N C16 MOLDDIP 350NS 380 3.05 2.55 


76 »-LAW INDUSTRIAL COMPANDING D/A CONVERTER PEP 
DAC-76CX ORDER PART NUMBER AM6070DC 
DAC-76EX ORDER PART NUMBER AM6070ADC 


7602 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM 
OPEN-COLLECTOR 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27818 


HM7602 256-BiT (32 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27818 


HM7603 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27819 


HM7610 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27820 


HM7610A 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27820 


HM7610B 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S20A 


HM7611 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES iMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27821 


HM7611A 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27821 


HM7611B 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S21A 


HM76161 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


HM76161A 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


HM76161B 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S191A 


HM76165 16K-BIT (4096 X 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27841 


HM7621 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27813 


HM7621A 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27813 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
HM7621B 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 79101 79101 FSK MODEM CPD 
PROM - THREE STATE % AM79101DC C 28 CER DIP 29.30 24.80 21.50 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S13A % AM79101PC C 28 MOLD DIP 24.00 20.30 17.60 
HM76321 32K-BIT (4096 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 7911 FSK MODEM CPD 
STATE AM7911DC C 28 CER DIP 21.00 19.10 15.00 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27843 AM7911DCB C 28 CER DIP 28.00 25.50 20.00 
; : AM7911DE E 28 CER DIP 58.00 52.75 41.45 
HM7641 4K a 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE payee E OR CER DP 700 69.652 0. be 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27831 AMER , rs = hi ri a pe 
HM7641A pe A : 8) sip idct GENERIC SERIES IMOX II x NAM7911JC C 28 PLALCC 22.00 20.00 15.70 
: AM7911PC C 28 MOLD DIP 18.00 16.35 12.80 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S31A AM7911PCB ORDER PART NUMBER AM7911DCB 
HM7642 i x9 comet SERIES IMOX Il PROM - OPEN 79C12 212A MODEM (1200BPS) CPD 
| AM79C12JUC C 44 PLALCC 84.00 77.00 67.00 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27832 | AM79C12PC C 40 MOLD DIP 84.00 77.00 67.00 
HM7642A aie My aon. ae SERIES IMOX Il 7913 MODEM CONTROLLER FIP 
: % AM7913JUC C44 PLALCC 12MHZ 1245 7.75 6.50 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S32A # AM7913PC C 40 MOLD DIP 12MHZ 1245 7.75 6.50 
HM7642B wien pat sae SERIES IMOX II 79C30A DIGITAL SUBSCRIBER CONTROLLER CPD 
. tr N AM79C30AUC C 44 PLALCC 41.50 35.25 28.25 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S32A # D AM79C30APC C 40 MOLD DIP 41.50 35.25 28.95 
HM7643 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 79B300 DSC EVALUATION BOARD CPD 
~ dll Hires SECOND SOURCE Tose auib sre # AM79B300KIT - 24 BOARD/CAP 1,250.00 1,250.00 1,250.00 
79C31 DIGITAL EXCHANGE CONTROLLER | CPD 
HM7643A eae eal ase GENERIC SERIES IMOX II % N AM79C31ADC C 28 CER DIP 29.75 25.00 20.25 
. # N AM79C31APC C 28 MOLD DIP 29.75 25.00 20.25 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S833A se N AM79C312ADC C 28 CER DIP 26.50 22.50 18.00 
HM7643B 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II % D AM79C312APC C 28 MOLD DIP 26.50 22.50 18.00 
PROM - THREE STATE 79B310 DSC EVALUATION BOARD CPD 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S33A ¢ AM79B310KIT - 24 BOARD/CAP 1,250.00 1,250.00 1,250.00 
HM7649 sal te by 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 79C32 ISDN DATA CONTROLLER CPD 
x AM79C32PC C 40 MOLD DIP 35.00 29.50 23.75 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27829 7936 ISDN SUBSCRIBER POWER CONTROLLER one 
HM7649A age . 1 ice ada GENERIC SERIES IMOX II * AM7936DC C 18 CER DIP 10.75 925 7.95 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S29A eoneae aang alae: ie ie bs 
rmareea a X 6) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 7950 SLIC (SUBSCRIBER LINE INTERFACE CIRCUIT) CPD 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27849 D AM7950DC C 28 CER DIP 29.50 23.50 19.70 
HM76641A 64K-BIT (8192 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II ace meee ie nip sAgii nas. ai CPD 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S49A 7957 CONSTANT VOLTAGE FEED W/GND KEY DETECT CPD 
HM7681 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE D AM7957DC | C 28 CER DIP 29.50 23.50 19.70 
STATE 7960 CODED DATA TRANSCEIVER ILP 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278181 * AM7960DC C 24 CER DIP 19.80 16.70 13.65 
HM7681A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II : AMTSEIDLCD 7 as sd sh oie ey 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278181A : pe beape : = frog oe si 
HM7685 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIE . 
ona ) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 7961 7961 STARLAN TRANSCEIVER ILP 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278185 . te fe eae a - ce eae a 
HM7685A 8K-BIT (2048 X 4) G : 
Mt oh 4) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 7968°TAX) TRANGANTTER - 
THIS IS THE HARRIS SECOND SOURCE TO THE AMD 278185 * — AM7968-70DC C 28 CER DIP 36.00 30.00 25.75 
7901 SLAC 7969 TAXI RECEIVER ILP 
*«D laisey ADC C 28 CER DIP 95.00 19.75 15.00 aaa AM7969-70DC C 28 SIDE BRAZE 46.00 38.00 32.75 
% D AM7901BDC C 28 CER DIP 25.00 19.75 15.00 | 7970 COMPRESSION EXPANSION PROCESSOR PEP 
7905 24-PIN U-LAW/A-LAW SLAC cpp |* AM7970-5LC ORDER PART NUMBER AM7971-5LC 
# D AM7905ADC C 24 CER DIP 25.00 19.75 15.00 7970A 7970 CEP PEP 
7910 FSK MODEM % AM7970A-5LC ORDER PART NUMBER AM7971-5LC 
AM7910DC C 28 CER DIP 2280 20.75 16.30 ee AM7970A-5LC/20 ORDER PART NUMBER AM7971-5LC 
AM7910DCB C 28 CER DIP 30.60 27.85 21.90 7971 COMPRESSION EXPANSION PROCESSOR PEP 
AM7910DE E 28 CER DIP 60.00 54.55 42.85 % AM7971-3JC C68 PLALCC 3.0MHZ 27.00 25.00 23.00 
AM7910DEB E 28 CER DIP 72.00 65.45 57.40 x AM7971-5GC C 68 CERPGA 5.0MHZ 150.00 135.00 125.00 
AM7910D! | 28 CER DIP 30.60 27.85 21.90 % AM7971-5JC C68 PLALCC 50MHZ 85.00 60.00 55.00 
AM7910DIB | 28 CER DIP 34.00 30.95 24.30 # AM7971-5LC C68 CERLCC 5.0MHZ 99.40 86.20 68.00 
AM7910PC C 28 MOLD DIP 18.70 17.00 13.35 ¢ AM7971-8GC C 68 CERPGA 80MHZ 185.00 150.00 145.00 
AM7910PCB ORDER PART NUMBER AM7910DCB % AM7971-8LC C68 CERLCC  80MHZ 125.00 105.00 80.00 
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St. Device 


Temp 


Package 


7990 LOCAL AREA NETWORK CONTROLLER 


1-9 


10-99 100 up 


(/50=REV C,0-70C; /57=REV C,10-50C; /60=REV D,0-70C) 
ORDER PART NUMBER AM7990DC/70 


xx AM7990DC/50 


AM7990DC/70 
AM7990DCB3/70 
AM7990JC/70 
AM7990JCB/70 
AM7990PC/70 
AM7990PCB/70 


vx AM7991ADCB 


7992A ETHERNET SIA (300 MIL WIDE) 
x AM7992AD(C 
xx AM7992ADCB 


7992B ETHERNET SIA (300 MIL WIDE) 


C 48 SIDE BRAZE 
C 48 SIDE BRAZE 


C 68 PLA LCC 
C 68 PLALCC 
C 48 MOLD DIP 
C 48 MOLD DIP 


7991A ETHERNET SIA (WIDE) 


x AM7991ADC ORDER PART NUMBER AM7992BDC 


10 MHZ 
10 MHZ 
10 MHZ 
10 MHZ 
10 MHZ 
10 MHZ 


66.55 
73.20 
66.55 
73.20 
59.80 
65.70 


59.60 
61.15 
59.60 
61.15 
90.00 
55.00 


ORDER PART NUMBER AM7992BDCB 


ORDER PART NUMBER AM7992BDC 


ORDER PART NUMBER AM7992BDCB 


48.25 
53.10 
48.25 
53.10 
43.40 
47.75 


20.20 17.50 
22.20 19.25 
800.00 800.00 
495.00 495.00 


22.30 
24.50 
150.00 


25.70 
28.30 
150.00 
23.10 


948.00 800.00 


237.00 200.00 
42.00 38.25 
50.51 45.68 
20.70 17.50 


6.0 MHZ 1,660.00 1,310.00 1, 110.00 


339.00 290.00 
35.08 31.72 
42.09 38.07 
15.50 13.10 
29.23 26.44 
35.08 31.72 
14.25 12.00 


173.00 140.00 
190.00 160.00 
442.00 375.00 


34.70 29.30 


20.10 


AM7992BDC C 24 CER DIP 24.15 
AM7992BDCB C 24 CER DIP 26.59 
x D ETHNEVAL4 C 24 CER DIP 800.00 
x D ETHNEVALS C 24 CER DIP 495.00 
7995 ETHERNET TRANSCEIVER 
vx AM7995DC ORDER PART NUMBER AM7996DC 
7996 ETHERNET TRANSCEIVER 
AM7996DC C 20 CER DIP 30.70 
AM7996DCB C 20 CER DIP 33.80 
xx AM7996EVAL C 20 MOLD DIP 150.00 
AM7996PC C 20 MOLD DIP 27.60 
28001 16-BIT SEGMENTED CENTRAL PROCESSOR UNIT 
Z8001/BUA M52 CERLCC 4.0 MHZ 1,200.00 
Z8001/BUC ORDER PART NUMBER Z8001/BUA 
Z8001/BXC M 48 SIDE BRAZE 4.0 MHZ 300.00 
Z8001A-8DC C 48 SIDE BRAZE 8.0 MHZ 53.20 
Z8001A-8DCB C 48 SIDE BRAZE 8.0 MHZ _ 63.94 
Z8001A-8PC C 48 MOLD DIP 80MHZ 26.20 
Z8001A/BUA M 52 CER LCC 
Z8001A/BUC ORDER PART NUMBER Z8001A/BUA 
Z8001A/BXC M48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 430.00 
Z8001ADC C 48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 44.40 
Z8001ADCB C 48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 53.28 
Z8001APC C 48 MOLD DIP 60MHZ _ 19.60 
Z8001DC C 48 SIDE BRAZE 4.0 MHZ 37.00 
Z8001DCB C 48 SIDE BRAZE 4.0MHZ 44.40 
Z8001PC C 48 MOLD DIP 4.0MHZ _ 18.00 
28002 16-BIT NON-SEGMENTED CENTRAL PROCESSOR UNIT 
Z8002/BQA M40 CERDIP 4.0MHZ 220.00 
Z8002/BQC M 40 SIDE BRAZE 4.0 MHZ 240.00 
Z8002/BUA M44 CERLCC 4.0 MHZ 560.00 
Z8002/BUC ORDER PART NUMBER Z8002/BUA 
Z8002A-8DC C40 CERDIP 80MHZ 43.90 
Z8002A-8DCB C40 CERDIP 80MHZ 53.60 
Z8002A-8PC C 40 MOLD DIP 80MHZ 21.60 
Z8002A/BQA M40 CERDIP 6.0 MHZ 240.00 
Z8002A/BQC M 40 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 260.00 
Z8002A/BUA M44 CERLCC 6.0 MHZ 800.00 
Z8002A/BUC ORDER PART NUMBER Z8002A/BUA 
Z8002ADC C40 CERDIP 60MHZ_ 30.00 
Z8002ADCB C40 CERDIP 60MHZ 43.20 
Z8002APC C 40 MOLD DIP 60MHZ _ 14.00 
Z8002DC C40 CERDIP 4.0MHZ 27.00 
Z8002DCB C 40 CER DIP 4.0MHZ 34.80 
Z8002PC C 40 MOLD DIP 4.0MHZ 13.20 
Z8016 DMA TRANSFER CONTROLLER 
AMZ8016ADC C 48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 66.50 
AMZ8016ADCB C 48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 79.80 
AMZ8016DC C 48 SIDE BRAZE 4.0 MHZ 51.50 
AMZ8016DCB C 48 SIDE BRAZE 4.0 MHZ _ 61.80 
80186 HIGHLY INTEGRATED 16-BIT MICROPROCESSOR 
A80186 C68 CERPGA 80MHZ 64.00 
A80186-10 C68 CERPGA 10MHZ 79.00 
A80186B C68 CERPGA 80MHZ_ 69.90 
|A80186B | 68 CERPGA 8.0 MHZ 130.00 
IR80186B | 68 CERLCC 8.0 MHZ 130.00 


42.35 
17.00 


39.75 
14.40 


190.00 160.00 
205.00 175.00 
632.00 535.00 


23.70 20.00 
34.15 28.80 
11.10 9.35 
21.35 18.00 
27.50 23.20 
10.50 8.80 


52.90 
63.00 
40.70 
48.85 


44.35 
93.20 
34.35 
41.20 


50.50 
62.40 
99.20 
102.00 
102.00 


45.75 
56.50 
46.60 
87.00 
87.00 


PEP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


FIP 


FIP 


FIP 


FIP 


10-99 


340.00 
370.00 
340.00 
370.00 
23.60 
29.60 
33.10 
43.13 
43.00 
340.00 
340.00 
370.00 
370.00 


51.00 
56.20 
48.00 
91.00 
91.00 
340.00 
370.00 
340.00 
370.00 
23.60 
29.70 
31.00 
39.90 
37.20 


135.00 
135.00 
181.70 
181.70 
221.00 
95.00 
95.00 
63.50 
63.50 
120.00 
120.00 
47.50 
47.50 


St. Device Temp Package 1-9 
MA80186-6B M68 CERPGA 6.0 MHZ 390.00 
MA80186B M68 CERPGA 8.0 MHZ 440.00 
MR80186-6B M68 CERLCC 6.0 MHZ 390.00 
MR80186B M68 CERLCC 8.0 MHZ 400.00 
N80186 C 68 PLALCC 80MHZ 29.90 
N80 186-10 C 68 PLA LCC 10 MHZ 37.50 
R80186 C68 CERLCC 80MHZ 42.00 
R80 186-10 C68 CERLCC 10MHZ 54.60 
R80186B C68 CERLCC 80MHZ 54.50 
80186-6/BUC M68 CERLCC 6.0MHZ 390.00 
80186-6/BZC M68 CERPGA 6.0 MHZ 390.00 
80186/BUC M68 CERLCC 8.0 MHZ 400.00 
80186/BZC M68 CERPGA 8.0 MHZ 400.00 

80188 HIGHLY INTEGRATED 8-BIT MICROPROCESSOR 
A80188 C 68 CERPGA 80MHZ 64.00 
A80188-10 C 68 CERPGA 10MHZ 71.00 
A80188B C 68 CERPGA 8.0MHZ_ 61.00 
|A80188B | 68 CERPGA 8.0 MHZ 115.30 
IR80188B | 68 CERLCC 8.0 MHZ 115.30 
MA80188-6B M68 CERPGA 6.0 MHZ 390.00 
MA80188B M68 CERPGA 8.0 MHZ 440.00 
MR80188-6B M68 CERLCC 6.0 MHZ 390.00 
MR80188B M68 CERLCC 8.0MHZ 400.00 
N80188 C 68 PLALCC 80MHZ 29.90 
N80 188-10 C 68 PLALCC 10 MHZ 37.50 
R80188 C 68 CERLCC 8.0MHZ_ 39.00 
R80 188-10 C68 CERLCC 10MHZ_ 50.50 
R80188B C68 CERLCC 80MHZ _ 39.25 

80286 HIGH PERFORMANCE 16-BIT MICROPROCESSOR 
A80286-10/C2H C68 CERPGA 10MHZ 170.00 
A80286-10/S C 68 CERPGA 10MHZ 170.00 
A80286-12/C2H C 68 CERPGA 12MHZ 230.00 
A80286-12/S C 68 CERPGA 12MHZ 230.00 
A80286-16/S C 68 CERPGA 16MHZ 280.00 
A80286-8/C2H C 68 CERPGA 8.0 MHZ 120.00 
A80286-8/S C 68 CERPGA 8.0 MHZ 120.00 
N80L286-10/C2H C 68 PLA LCC 10 MHZ 80.00 
N80L286-10/S C 68 PLA LCC 10 MHZ 80.00 
N80L286-12/C2H C 68 PLA LCC 12 MHZ 150.00 
N80L286-12/S C 68 PLA LCC 12 MHZ 150.00 
N80L286-8/C2H C68 PLALCC 8.0MHZ_ 60.00 
N80L286-8/S C68 PLALCC 8.0MHZ_ 60.00 
N80286-10/C2H ORDER PART NUMBER N80L286-10/C2H 
N80286-6/C2H ORDER PART NUMBER N80L286-8/C2H 
N80286-8/C2H ORDER PART NUMBER N80L286-8/C2H 


71.50 
71.50 
126.00 
126.00 
198.00 
55.50 
99.90 


18.20 
21.80 
8.70 
15.80 
19.00 
7.70 


5.20 
6.50 


110.00 
4.40 
4.15 
4.65 


8.15 
6.15 
7.80 
5.95 
7.60 


R80286-10/C2H C68 CERLCC 10MHZ _ 90.00 
R80286-10/S C68 CERLCC 10MHZ_ 90.00 
R80286-12/C2H C68 CERLCC 12MHZ 160.00 
R80286-12/S C68 CERLCC 12MHZ 160.00 
R80286-16/S C68 CERLCC 16MHZ 250.00 
R80286-8/C2H C 68 CERLCC 8.0MHZ 70.00 
R80286-8/S C68 CERLCC 80MHZ 70.00 
28030 SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER 
Z8030ADC C40 CERDIP 6.0MHZ 23.00 
Z8030ADCB C40 CERDIP 6.0MHZ 27.60 
Z8030APC C 40 MOLD DIP 6.0 MHZ 11.00 
Z8030DC C40 CERDIP 4.0MHZ = 20.00 
Z8030DCB C40 CERDIP 4.0MHZ 24.00 
Z8030PC C 40 MOLD DIP 4.0MHZ 9.70 
8031AH 8-BIT MICROCOMPUTER WITHOUT ROM 
D8031AH C 40 CER DIP 12 MHZ = 5.83 
1D8031AHB | 40 CER DIP 12 MHZ = 7.00 
IP8031AH ORDER PART NUMBER ID8031AHB 
MD8031AHB M 40 CER DIP 12 MHZ 140.00 
N8031AH C 44 PLA LCC 12 MHZ 5.00 
P8031AH C40 MOLDDIP 12MHZ 4.75 
P8031AH-15 C 40 MOLD DIP 15MHZ 5.25 
8031AH/BQA ORDER PART NUMBER MD8031AHB 
80C31 8-BIT CMOS SINGLE CHIP MICROCOMPUTER WITHOUT ROM 
D80C31BH C 40 CER DIP 12 MHZ 9.45 
N80C31BH C 44 PLA LCC 12MHZ 7.40 
N80C31BH-1 C 44 PLA LCC 16 MHZ = 9.30 
P80C31BH C40 MOLD DIP 12MHZ = 7.15 
P80C31BH-1 C 40 MOLD DIP 16MHZ 9.05 


100 up 


260.00 
300.00 
260.00 
300.00 
19.90 
24.90 
30.00 
39.00 
36.35 
260.00 
260.00 
300.00 
300.00 


42.70 
47.20 
40.70 
77.00 
77.00 
260.00 
300.00 
260.00 
300.00 
19.95 
25.00 
26.00 
33.70 
31.40 


121.00 
121.00 
153.35 
153.35 
186.00 
85.50 
85.50 
93.00 
53.00 
100.00 
100.00 
40.00 
40.00 


60.00 
60.00 
106.00 
106.00 
166.00 
46.75 
46.75 


15.35 
18.40 
7.30 
13.35 
16.00 
6.45 


4.75 
6.00 


93.00 
4.00 
3.75 
4.25 


7.00 
5.45 
6.90 
9.29 
6.70 


ee 


FIP 


FIP 


FIP 


FIP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
28031 ASYNCHRONOUS SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER FIP D8085AB C40 CERDIP 3.0MHZ 19.70 15.55 13.15 
2803 1ADC C40 CERDIP 6.0MHZ 23.00 1820 15.35 D8085AH C40 CERDIP 3.0MHZ 7.00 5.50 4.65 
2803 1ADCB C40 CERDIP 6.0MHZ 27.60 21.80 18.40 D8085AH-1 ORDER PART NUMBER D8085A-2 | 
2803 1APC C40 MOLD DIP 60MHZ 11.00 870 7.35 D8085AH-2 C40 CERDIP 5.0MHZ 10.00 7.90 6.65 
2803 1DC C40 CERDIP 4.0MHZ 20.00 15.80 13.35 D8085AH-2B C40 CERDIP 5.0MHZ 13.00 10.25 870 
28031DCB C40 CERDIP 4.0MHZ 24.00 19.00 16.00 D8085AHB C40 CERDIP 3.0MHZ 11.60 9.20 7.75 
2803 1PC C40 MOLDDIP 4.0MHZ 970 7.70 6.50 ID8085AB | 40 CERDIP 3.0 MHZ 27.60 21.80 18.40 
8051AH-40XXX 8-BIT MICROCOMPUTER WITH 4K CUSTOM ROM F i Ses De oe Sime ae 
Fecal PRODUCT MARKETING FOR UNIQUE ROM CODE IDENTIFIER - See C40. MOLDDIP SOMHZ 68) 515 fa 
D8051AH-40XXX  C CER DIP CONSULT PRODUCT MGR. ieectiped CAO MOLD DIP, 30MHZ 6.00 4.75 4.00 
N8051AH-40XXX  C  PLALCC CONSULT PRODUCT MGR PeoeoAret ORDER PART NUMBER P8085A-2 
P8051AH-40XXX  C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. ihparnil C40 MOLD DIP 5.0MHZ 7.40 5.85 4.90 
79010010X M40 CERDIP 30MHZ 62.70 4953 41.80 
80C51BH-60XXX 8-BIT MICROCOMPUTER WITH 4K CUSTOM ROM FIP 8085A-2/BQA M 40 CER DIP 5.0 MHZ 72.10 56.95 48.30 
D80C51BH-60XXX C CER DIP CONSULT PRODUCT MGR. 8085A/BQA M40 CERDIP  3.0MHZ 58.00 49.50 41.70 
N80C51BH-60XXX C  PLALCC CONSULT PRODUCT MGR. 
P80C51BH-60XXX C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 8086 16-BIT MICROPROCESSOR FIP 
8052 CRT CONTROLLER PEP D8086 C 40 CER DIP 9.0 MHZ 21.00 16.60 14.00 
(CONSULT PRODUCT MARKETING FOR ADDITIONAL ORDERING PART D8086-1 C40 CER DIP = 10 MHZ 48.00 37.95 32.00 
NUMBERS) D8086-1B C40 CERDIP  10MHZ 53.20 42.05 35.50 
x AM8052-4JC/40 C68 PLALCC §= 4.0 MHZ_—«-26.00 24.00 22.29 D8086-2 C40 CER DIP = 8.0 MHZ 24.00 18.90 15.90 
x AM8052-6/BUC = M68 CERLCC 6.0 MHZ 129.25 119.31 110.79 D8086-28 C40 CER DIP = 8.0 MHZ 32.00 25.30 21.30 
sx AM8052-6JC/40 ORDER PART NUMBER AM8052-6JC/60 D8086B C40 CER DIP = 5.0 MHZ = 28.50 22.50 18.95 
sx AM8052-6JC/50 ORDER PART NUMBER AM8052-6/C/60 ID8086-28 | 40 CER DIP = 8.0 MHZ 48.00 37.95 32.00 
x AM8052-6/C/60 C68 PLALCC 6.0MHZ 40.00 36.92 34.29 ID8086B | 40 CER DIP = 5.0 MHZ 42.00 33.20 28.00 
x AM8052-6LC/40 C68 CERLCC 6.0MHZ 31.67 2923 27.14 MD8086-28 ORDER PART NUMBER 8086-2/BQA 
x AM8052-6LC/50 ORDER PART NUMBER AM8052-6L.C/60 MD80868 ORDER PART NUMBER 8086/BQA 
x AM8052-6LC/60 C68 CERLCC 60MHZ 48.00 4431 41.14 * —N8086 C44 PLALCC = 5.0 MHZ 15.00 11.85 10.00 
x AM8052-8JC/50 ORDER PART NUMBER AM8052-8JC/60_ m  N8086-1 C44 PLALCC = 10 MHZ = 20.00 16.00 14.00 
x AM8052-8JC/60 C68 PLALCC 8.0MHZ 55.00 50.77 47.14 % N8086-2 C44 PLALCC = 8.0 MHZ = 17.00 13.45 11.35 
sx AM8052-8LC/50 ORDER PART NUMBER AM8052-81.C/60 P8086 C40 MOLD DIP 5.0MHZ 15.00 11.85 10.00 
x AM8052-8LC/60 C68 CERLCC 80MHZ 65.33 60.31 56.00 P8086- 1 C40 MOLD DIP = 10MHZ 20.00 16.00 13.50 
P8086-2 C 40 MOLD DIP 8.0MHZ 17.00 13.45 11.35 
8053AH-80XXX 8-BIT MICROCOMPUTER WITH 8K CUSTOM ROM FIP 8086-2/BQA M40 CER DIP 8.0 MHZ 340.00 270.00 225.00 
etm PRODUCT MARKETING FOR UNIQUE ROM CODE IDENTIFIER - 8086/BQA M 40 CER DIP 5.0 MHZ 180.00 165.00 165.00 
D8053AH-80XXX  C  CERDIP CONSULT PRODUCT MGR. 8088 8-BIT CPU FIP 
N8053AH-80XXX C  PLALCC CONSULT PRODUCT MGR. p8088 C40 CERDIP 5.0MHZ 15.20 12.00 10.10 
P8053AH-80XXX C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. D8088-1 C 40 CER DIP 10 MHZ 24.20 19.10 16.15 
78060 FIFO FIP D8088-2 C40 CERDIP 8.0MHZ 20.20 15.60 13.40 
Z8060/BXA M28 CER DIP 4.0 MHZ 200.00 158.00 133.35 D8088-2B C40 CERDIP 80MHZ 30.20 23.85 20.10 
Z8060DC C28 CERDIP 4.0MHZ 20.90 1650 13.95 D8088B C40 CERDIP 5.0MHZ 25.70 20.30 16.70 
Z8060DCB C28 CERDIP 4.0MHZ 25.10 19.85 16.75 ID8088-2B | 40 CER DIP 80MHZ 42.00 33.15 28.00 
Z8060PC C 28 MOLD DIP 4.0MHZ 14.40 11.40 9.60 a : - mh a . mo ing oe To 
2065 BURST ERROR PROCESSOR PEP |. 8086-1 C44 PLALCC 10MHZ 20.20 16.00 13.50 
ex AMZ8065DC C40 CERDIP 25MHZ 103.50 89.70 73.45 i 
s+ N8088-2 C44 PLALCC 8.0MHZ 1450 11.50 9.75 
sx AMZ8065DCB C40 CERDIP 25MHZ 120.00 94.80 79.80 Pe083 C40 MOLD DIP 50MHZ 1000 790 670 
28068 DATA CYPHERING PROCESSOR PEP P8088-1 C40 MOLD DIP 10MHZ 18.00 14.25 12.00 
AMZ8068DC C40 CERDIP 4.0MHZ 54.00 4923 45.71 P8088-2 C 40 MOLD DIP 8.0MHZ 13.00 10.30 870 
AMZ8068DCB C40 CERDIP  4.0MHZ 85.00 67.00 62.50 8088-2/BQA M40 CERDIP 8.0 MHZ 240.00 189.00 160.00 
AMZ8068D! | 40 CERDIP  4.0MHZ 78.00 68.82 55.71 8088/BQA M40 CER DIP 5.0 MHZ 180.00 142.00 120.00 
AMZ8068DIB ORDER PART NUMBER AMZ8068DCB 
AMZ8068DMB M40 CER DIP 4.0 MHZ 282.00 225.00 200.00 8101 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM RAM 
AMZ8068JC C44 PLALCC 4.0MHZ 43.33 38.24 30.95 C8101 ORDER PART NUMBER C2101 
AMZ8068PC C40 MOLD DIP 4.0MHZ 43.33 38.24 30.95 (8101-2 ORDER PART NUMBER AM9101ADC 
8080A 8-BIT MICROPROCESSOR Pe oe cere Gees NUMER 
D8080A C40 CERDIP 21MHZ 16.00 1250 10.60 
P8101-2 ORDER PART NUMBER AM9101APC 
D8080A-1 C40 CERDIP 3.4MHZ 20.00 1580 13.35 bas ORDER PART NUMBER AMSiolBpC 
D8080A-1B C 40 CER DIP 3.1MHZ 24.00 19.00 16.00 
D8080A-2 C40 CERDIP 26MHZ 17.50 1385 11.70 
DeoeA ob C40 CERDIP 26MHZ 2100 i867 iane 28103 OCTAL THAEE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; ILP 
D8080AB C40 CERDIP 214MHZ 19.80 1565 13.20 
ID8080A-28 | 40 CERDIP 26MHZ 5320 42.05 35.50 ee anne ae ieee abodes 
ID8080AB | 40 CERDIP  2.1MHZ 39.00 30.80 26.00 » AMZBIOaNE ORDER PART NUMBER AMD94exC 
MD8080A-2B M40 CERDIP  26MHZ 88.00 69.50 58.75 
MD8080AB M40 CERDIP 2.1MHZ 56.00 44.25 37.50 3 
SeneaA C40 MOLD DIP 2iMHZ 940 740 Gos 78104 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; ILP 
ae Soph Mae oe ema ece ce on ‘ AMZ8104DC ORDER PART NUMBER AM2947DC 
, | : s AMZ8104DCB ORDER PART NUMBER AM2947DCB 
8085A 8-BIT N-CHANNEL MICROPROCESSOR FIP |s AMZB104LC ORDER PART NUMBER AM2947LC 
D8085A C40 CERDIP 3.0MHZ 7.00 5.45 4.65 sx AMZ8104PC ORDER PART NUMBER AM2947PC 
D8085A-2 C40 CERDIP 5.0MHZ 860 670 5.70 sx AMZ8104PCB ORDER PART NUMBER AM2947PCB 
D8085A-2B C40 CERDIP 5.0MHZ 1380 1090 9.20 sx AMZB104XC ORDER PART NUMBER AM2947XC 


40 


St. Device 


Temp 


Package 


28107 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; 


x AMZ8107DMB 
x AMZ8107XM 


INVERTING 
-ORDER PART NUMBER AM2948DMB 


ORDER PART NUMBER AM2948XM 


28108 OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER; 


NON-INVERTING 
xx AMZ8108DMB 
* AMZ8108XM 


ORDER PART NUMBER AM2949DMB 
ORDER PART NUMBER AM2949XM 


8111 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 


C8111 ORDER PART NUMBER C2111 
C8111-2 ORDER PART NUMBER AM9111ADC 
C8111A-4 ORDER PART NUMBER AM9111BDC 
P8111 ORDER PART NUMBER P2111 
P8111-2 ORDER PART NUMBER AM9111APC 
P8111A-4 ORDER PART NUMBER AM9111BPC 
28121 EIGHT-BIT EQUAL-TO COMPARATOR 
AMZ8121DC ORDER PART NUMBER AM25LS2521DC 
AMZ8121DCB ORDER PART NUMBER AM25LS2521DCB 
AMZ8121LC ORDER PART NUMBER AM25LS2521LC 
AMZ8121PC ORDER PART NUMBER AM25LS2521PC 
AMZ8121PCB ORDER PART NUMBER AM25LS2521PCB 
AMZ8121XC ORDER PART NUMBER AM25LS82521XC 
28127 Z8000 SYSTEM CLOCK GENERATOR 
% AMZ8127DC C 24 CER DIP 19.60 15.60 10.70 
# AMZ8127DCB C 24 CER DIP 23.00 19.00 17.00 
xx AMZ8127DE E 24 CER DIP 73.20 57.95 46.80 
x AMZ8127DMB M 24 CER DIP 76.20 60.95 51.00 
x AMZ8127LC C 28 CER LCC 47.50 42.50 37.50 
x AMZ8127LMB M 28 CER LCC 68.50 62.00 54.65 
sx AMZ8127XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
x AMZ8127XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
28136 EIGHT-BIT DECODER WITH CONTROL STORAGE 
x AMZ8136DC ORDER PART NUMBER AM25LS2536DC 
xx AMZ8136DCB ORDER PART NUMBER AM25LS2536DCB 
xx AMZ8136DMB ORDER PART NUMBER AM25LS2536DMB 
x AMZ8136LC ORDER PART NUMBER AM25LS2536LC 
x AMZ8136PC ORDER PART NUMBER AM25LS2536PC 
tx AMZ8136PCB ORDER PART NUMBER AM25LS2536PCB 
tx AMZ8136XC ORDER PART NUMBER AM25LS2536XC 
sx AMZ8136XM ORDER PART NUMBER AM25LS2536XM 


8150 DISPLAY REFRESH CONTROLLER 


* AM8150DC C 48 SIDE BRAZE 50.00 
8151 GRAPHICS COLOR PALETTE 
* AM8151DC C 40 CER DIP 60.00 
# AM8151DC-L C 40 CER DIP 45.00 
* AM8151DCB C 40 CER DIP 76.67 
# AM8151JC C 68 PLALCC 60.00 
pe 8152A VIDEO SYSTEM CONTROLLER (TTL) 
# AM8152A/BXC M 48 SIDE BRAZE 80.78 
# AM8152ADC C 48 SIDE BRAZE 28.33 
# AM8152AUC C 68 PLALCC 18.33 
* AM8152B/BXC M 48 SIDE BRAZE 71.81 
# AM8152BUC C 68 PLALCC 14.17 
8155 RAM, TIMER, I/O PORT 
D8155 C40 CERDIP 25MHZ 15.90 
D8 155-2 C40 CERDIP 3.0MHZ_ 17.50 
D8155-2B C40 CERDIP 3.0MHZ 18.85 
D8155B C 40 CER DIP 2.5 MHZ 18.00 
D8155H C40 CERDIP 25MHZ 19.00 
D8155H-2 C40 CERDIP 3.0MHZ 22.00 
D8155H-2B C40 CERDIP 3.0MHZ 29.00 
D8155HB C40 CERDIP 2.5MHZ 22.00 
| 1D8 155-28 | 40 CERDIP 3.0MHZ 34.00 
| ID8155B | 40 CERDIP 2.5 MHZ 26.00 
! 1D8155H-2B | 40 CERDIP 3.0MHZ 54.00 
ID8155HB | 40 CERDIP 25MHZ 50.00 
P8155 C 40 MOLD DIP 25MHZ 7.50 
P8155-2 C 40 MOLD DIP 3.0MHZ 9.60 
| P8155H C40 MOLD DIP 2.5MHZ 10.40 
| P8155H-2 C 40 MOLD DIP 3.0MHZ 13.00 
| 8155/BQA M40 CERDIP 25MHZ 40.00 
| 
| 


46.15 


99.38 
41.54 
70.77 
99.38 


74.57 
26.15 
16.92 
66.28 
13.08 


12.55 
13.85 
14.90 
14.25 
15.00 
17.40 
22.90 
17.40 
26.85 
20.50 
42.65 
39.50 

9.95 

7.60 

8.25 
10.30 
40.00 


1-9 10-99 100 up 


42.86 


51.43 
38.57 
65.71 
51.43 


69.24 
24.29 
15.71 
61.55 
12.14 


10.60 
11.70 
12.60 
12.00 
12.70 
14.70 
19.35 
14.70 
22.70 
17.35 
36.00 
33.35 

9.00 

6.40 

6.95 

8.70 
40.00 


ILP 


ILP 


RAM 


ILP 


ILP 


ILP 


PEP 


PEP 


PEP 


FIP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
8156 RAM, TIMER, I/O PORT 
D8156 C40 CERDIP 25MHZ 15.90 12.55 10.60 
D8 156-2 C 40 CER DIP 3.0 MHZ 17.50 13.85 11.70 
D8156-2B C 40 CER DIP 3.0 MHZ 18.85 14.90 12.60 
D8156B C40 CERDIP 2.5MHZ 18.00 14.25 12.00 
~D8156H C40 CERDIP 25MHZ 19.00 15.00 12.70 
D8156H-2 C40 CERDIP 3.0 MHZ 22.00 17.40 14.70 
D8156H-2B C40 CERDIP 30MHZ 29.00 22.90 19.35 
D8156HB C40 CERDIP 25MHZ 22.00 17.40 14.70 
P8156 C40 MOLD DIP 25MHZ 7.50 5.95 5.00 
P8156-2 C40 MOLD DIP 3.0MHZ 9.60 7.60 6.45 
P8156H C 40 MOLD DIP 2.5 MHZ 10.40 825 6.95 
P8156H-2 C 40 MOLD DIP 3.0MHZ 12.00 9.50 8.00 
8156/BQA M40 CERDIP 2.5 MHZ 51.50 51.00 34.35 
8157 VIDEO SHIFT REGISTER 
vx AM8157DC C 40 CER DIP 25.83 23.85 22.14 
8158 VIDEO TIMING CONTROLLER 
ve AM8158DC C 28 CER DIP 38.33 35.38 32.86. 
vx AM8158DC-P C 28 CER DIP 33:33 $0.77 28.57 
xx AM8158JC C 44 PLALCC 38.33 35.38 32.86 
8159 THREE-GUN COLOR PALETTE 
vx AM8159DC C 48 SIDE BRAZE 46.67 43.08 40.00 
Z8160 ERROR DETECTION AND CORRECTION (EDC) 
xx AMZ8160DMB ORDER PART NUMBER AM2960/BXC 
xx AMZ8160LC ORDER PART NUMBER AM2960LC 
Z8161 EDC MULTIPLE BUS BUFFERS; INVERTING 
ve AMZ8161DC ORDER PART NUMBER AM2961DC 
xx AMZ8161DCB ORDER PART NUMBER AM2961DCB 
ve AMZ8161DMB ORDER PART NUMBER AM2961DMB 
ve AMZ8161LC ~ ORDER PART NUMBER AM2961LC 
ve AMZ8161XC ORDER PART NUMBER AM2961XC 
x AMZ8161XM ORDER PART NUMBER AM2961XM 
Z8162 EDC MULTIPLE BUS BUFFERS; NON-INVERTING 
xx AMZ8162DC ORDER PART NUMBER AM2962DC 
x AMZ8162DCB ORDER PART NUMBER AM2962DCB 
x AMZ8162DMB ORDER PART NUMBER AM2962DMB 
ve AMZ8162LC ORDER PART NUMBER AM2962LC 
ve AMZ8162XC ORDER PART NUMBER AM2962XC 
vx AMZ8162XM ORDER PART NUMBER AM2962XM 
Z8165 OCTAL DYNAMIC RAM DRIVER; INVERTING 
ve AMZ8165DC ORDER PART NUMBER AM2965DC 
ve AMZ8165DCB ORDER PART NUMBER AM2965DCB 
ve AMZ8165LC ORDER PART NUMBER AM2965LC 
vx AMZ8165PC ORDER PART NUMBER AM2965PC 
vx AMZ8165PCB ‘ORDER PART NUMBER AM2965PCB 
x AMZ8165XC ORDER PART NUMBER AM2965XC 
Z8166 OCTAL DYNAMIC RAM DRIVER; NON-INVERTING 
xx AMZ8166DC ORDER PART NUMBER AM2966DC 
xe AMZ8166DCB ORDER PART NUMBER AM2966DCB 
xx AMZ8166LC ORDER PART NUMBER AM2965LC 
x AMZ8166PC ORDER PART NUMBER AM2966PC 
ve AMZ8166PCB ORDER PART NUMBER AM2966PCB 
vx AMZ8166XC ORDER PART NUMBER AM2966XC 
8172 VIDEO DATA ASSEMBLY FIFO 
vx AM8172DC C 24 CER DIP 36.67 33.85 31.43 
8177 VIDEO DATA SERIALIZER 
x AM8177/BLA M 24 CER DIP 53.86 49.71 46.16 
xx AM8177DC C 24 CER DIP 18.33 16.92 15.71 
zx AM8177DE E 24 CER DIP 26.40 24.37 22.63 
x AM8177JC C 28 PLA LCC 15.83 14.62 13.57 
xx AM8177PC C 24 MOLD DIP 15.00 13.85 12.86 
81LS95 NON-INVERTING OCTAL BUFFER DRIVE WITH THREE-STATE 
DM81LS95N C 20 MOLD DIP 2.00 168 1.40 
8212 EIGHT-BIT I/O PORT 
x AM8212DMB M 24 CER DIP 23.40 19.75 16.15 
D8212 C CERDIP CONSULT PRODUCT MGR. 
D8212B C 24 CER DIP 6.50 
x MD8212B M 24 CER DIP 23.40 19.75 16.15 
P8212 C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
P8212B C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
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FIP 


PEP 


PEP 


PEP 


PEP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


PEP 


PEP 


ILP 


ILP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


828123 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - 
THREE-STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27819 


82S123A 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S19A 


828126 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM OPEN - 
COLLECTOR 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27820 


82S126A 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S20A 


828129 1K-BIT (256 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27821 


82S129A 1K-BIT (256 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S21A 


825131 2K-BIT (512 X 4) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27813 


82S131A 2K-BIT (512 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S13A 


828137 4K-BIT (1024 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 


THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27833 


828137A 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S33A 


82S137B 4K-BIT (1024 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27833A 


828141 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27831 


828147 4K-BIT (512 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27829 


82S147A 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S29A 


8216 NON-INVERTING BIDIRECTIONAL BUS DRIVER 


AM8216XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D8216 C 16 CER DIP 3.40 
D8216B C 16 CER DIP 4.70 
MD8216B M 16 CER DIP 15.10 14.40 12.60 
P8216 C 16 MOLD DIP 2.70 
P8216B C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 


828181 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 


THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278181 


82S181A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S181A 


82S181B 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278181A 


825185 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278185 


82S185A 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S185A 


82S185B 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278185A 


ILP 


xx AM8226XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D8226 C 16 CER DIP 3.40 
D8226B C 16 CER DIP 4.70 

x MD8226 M 16 CER DIP 17.10 14.40 12.25 

xx MD8226B M 16 CER DIP 19.10 16.40 14.25 
P8226 C 16 MOLD DIP 2.70 
P8226B C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 

8228 SYSTEM CONTROLLER AND BUS DRIVER 

x AM8228DMB M 28 CER DIP 23.40 19.75 16.15 

xx AM8228XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D8228 C CER DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
D8228B C CER DIP CONSULT PRODUCT MGR. 

x MD8228B M 28 CER DIP 23.40 19.75 16.15. 
P8228 C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
P8228B C MOLD DIP CONSULT PRODUCT MGR. 

82284 CLOCK DRIVER 
D82284 C 18 CER DIP 21.80 18.40 14.70 
P82284 C 18 MOLD DIP 10.85 10.40 8.70 
P82284-10 C 18 MOLD DIP 16.50 14.25 11.50 
820288 BUS CONTROLLER 
D820288- 10 C 20 CER DIP 10 MHZ 13.00 10.40 8.70 
D820288-8 C 20 CERDIP 80MHZ 11.00 870 7.30 


ww 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


828191 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


82S191A 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 278191 


82S191B 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S191A 


82HS195 16K-BIT (4096 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S41A 


82S23 256-BIT (32 X 8) GENERIC SERIES SCHOTTKY PROM 
OPEN-COLLECTOR 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27818 


82S23A 256-BIT (32 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES SCHOTTKY 
_ PROM - OPEN-COLLECTOR 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S18A 


8226 INVERTING BIDIRECTIONAL BUS DRIVER 


82HS321 32K-BIT (4096 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27843A 


828321 32K-BIT (4096 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 


STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27843 

8237A DMA CONTROLLER 

D8237A ORDER PART NUMBER AM9517A-4DC 

D8237A-4 C40 CERDIP 4.0MHZ 12.00 9.50 8.00 

D8237A-4B C40 CERDIP 4.0MHZ 15.00 11.85 10.00 

D8237A-5 C40 CERDIP 5.0MHZ 1240 9.80 8.25 

D8237A-5B C40 CERDIP 5.0MHZ 16.00 12.65 10.65 

P8237A ORDER PART NUMBER AM9517A-4PC 

P8237A-4 C 40 MOLD DIP 4.0MHZ 800 6.30 5.30 

P8237A-5 C 40 MOLD DIP 5.0MHZ 880 695 5.85 
8238 SYSTEM CONTROLLER AND BUS DRIVER 

AM8238XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

MD8238B M 28 CER DIP 23.40 19.75 16.15 
8251 PROGRAMMABLE COMMUNICATIONS INTERFACE 

D8251 C 28 CERDIP 2.4MHZ 18.40 14.55 12.30 

D8251B C 28 CERDIP 2.4MHZ 22.40 17.70 14.95 

ID8251B | 28 CERDIP 2.4MHZ 48.00 37.95 32.00 

P8251 C 28 MOLD DIP 2.4MHZ 16.00 12.65 10.75 

8251/BXA M28 CERDIP 2.4MHZ 82.00 65.00 43.15 
8251A PROGRAMMABLE COMMUNICATIONS INTERFACE 

D8251A C28 CERDIP 3.0MHZ 6.50 5.10 4.35 

D8251AB C 28 CERDIP 3.0MHZ 10.80 853 7.20 

ID8251AB | 28 CERDIP 3.0MHZ 21.10 16.65 14.15 

N8251A C 28 PLALCC § 3.0MHZ 5.50 435 3.70 


ILP 


ILP 


ILP 


FIP 


FIP 


ILP 


FIP 


FIP 


—_— 


Dg 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
P8251A C 28 MOLD DIP 3.0MHZ 5.50 435 3.65 
5962-875480 1XX M28 CERDIP 3.0MHZ 36.00 28.00 24.00 
8251A/BXA M28 CERDIP 3.0MHZ 36.00 28.00 24.00 

8253 COUNTER TIMER 
D8253 C 24 CER DIP 2.6MHZ 6.00 4.75 4.00 
D8253-2 C 24 CER DIP 5.0MHZ 7.20 5.69 4.80 
D8253-2B C 24 CER DIP 5.0 MHZ 13.20 10.43 8.80 
D8253-5 C24 CERDIP 26MHZ 650 5.15 4.35 
D8253-5B C24 CERDIP 26MHZ 13.50 10.75 9.00 
D8253B C24 CERDIP 26MHZ 12.00 9.48 8.00 
ID8253-5B | 24 CERDIP 26MHZ 23.40 18.50 15.60 
ID8253B | 24 CERDIP 26MHZ 21.70 17.15 14.50 
N8253 C28 PLALCC 26MHZ 530 420 3.55 
N8253-2 C 28 PLALCC 5.0MHZ 7.10 5.60 4.75 
N8253-5 C28 PLALCC 26MHZ 5.80 4.60 3.90 
P8253 C 24 MOLDDIP 26MHZ 4.00 3.15 2.65 
P8253-2 C 24 MOLDDIP 5.0MHZ 620 490 4.15 
P8253-5 C 24 MOLDDIP 26MHZ 5.50 430 3.65 
5962-8752001JX M 24 CER DIP 2.6 MHZ 33.00 26.10 22.00 
5962-8752003JX M 24 CER DIP 2.6 MHZ 50.00 40.00 30.00 
8253-5/BJA M 24 CER DIP 2.6 MHZ 50.00 40.00 30.00 
8253/BJA M 24 CER DIP 2.6 MHZ 33.00 26.10 22.00 

82054 CMOS PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER 
D82C54 C24 CERDIP 80MHZ 12.00 9.50 8.00 
D82C54-12 C 24 CER DIP 12 MHZ 24.00 19.00 16.00 
D82054-2 C 24 CER DIP 10 MHZ 13.00 10.30 8.65 
N82C54 C28 PLALCC 80MHZ 9.00 7.15 6.00 
N82C54-12 C28 PLALCC 12MHZ 20.00 15.80 13.30 
N82C54-2 C28 PLALCC 10MHZ 11.00 870 7.35 
P82C54 C 24 MOLDDIP 80MHZ 800 7.00 5.50 
P82C54-12 C 24 MOLD DIP 12MHZ 20.00 15.80 13.30 
P82C54-2 C 24 MOLD DIP 10MHZ 10.00 800 7.00 
82C54-12/BJA M 24 CER DIP 12 MHZ 92.00 72.00 48.50 
82C54-2/BJA M 24 CER DIP 10 MHZ 76.00 60.00 51.00 
82054/BJA M 24 CER DIP 8.0 MHZ 64.00 60.00 51.00 

8255A PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE 
D8255A C 40 CER DIP 2.5MHZ 6.00 4.75 4.00 
D8255A-5 C 40 CER DIP 3.3 MHZ 7.00 5.50 4.70 
D8255A-5B C 40 CER DIP 3.8 MHZ 12.50 9.90 8.50 
D8255AB C40 CERDIP 25MHZ 11.50 9.00 7.75 
ID8255A-5B | 40 CERDIP 3.3MHZ 22.30 17.60 14.95 
1D8255AB | 40 CERDIP 25MHZ 21.50 17.00 14.35 
N8255A C44 PLALCC 25MHZ 5.10 400 3.45 
N8255A-5 C44 PLALCC 33MHZ 550 435 3.70 
P8255A C40 MOLDDIP 25MHZ 4.00 3.10 2.65 
P8255A-5 C40 MOLD DIP 33MHZ 420 330 2.80 
5962-87570010QX M40 CERDIP 25MHZ 36.00 28.50 27.00 
5962-87570020QX M40 CERDIP 3.3MHZ 40.00 32.00 29.00 
8255A-5/BQA M 40 CER DIP 3.3 MHZ 40.00 32.00 29.00 
8255A/BQA M 40 CER DIP 2.5 MHZ 36.00 28.50 27.00 

8259A PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER 
D8259A C 28 CER DIP 5.0MHZ 6.50 5.15 4.35 
D8259A-2 C 28 CER DIP 8.0MHZ 8.00 635 5.35 
D8259A-2B C 28 CER DIP 8.0 MHZ 11.65 9.20 7.80 
D8259AB C 28 CER DIP 5.0MHZ 10.56 834 7.15 
ID8259A-2B | 28 CERDIP 80MHZ 25.80 20.40 17.30 
ID8259AB | 28 CERDIP 5.0MHZ 17.30 13.70 11.55 
N8259A C28 PLALCC 5.0MHZ 600 4.75 4.00 
N8259A-2 C 28 PLALCC 8.0 MHZ 7.50 5.90 5.00 

- P8259A C 28 MOLDDIP 5.0MHZ 5.00 395 3.30 
P8259A-2 C 28 MOLD DIP 80MHZ 6.50 5.15 4.30 
5962-875 180 1XX M 28 CER DIP 5.0MHZ 29.00 25.25 21.50 
8259A/BXA M 28 CER DIP 5.0MHZ 29.00 25.25 21.50 

82S62 SCHOTTKY NINE-INPUT PARITY CHECKER/GENERATOR 
N82S62F C CER DIP CONSULT PRODUCT MGR. 
N82S62N C 14 MOLD DIP 4.80 405 3.40 
N82S62NB C 14 MOLD DIP 5.95 5.05 4.20 
$82S62/BCA M 14 CER DIP 25.00 21.05 17.55 
$82S62X M_ DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
5962-875430 1CX M 14 CER DIP 25.00 21.05 17.55 
5962-8754301DX M 14 CER-PACK-S 38.00 33.00 28.00 


St. Device 


FIP STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27849 
8284A CLOCK GENERATOR/DRIVER FOR 8086/8088 
AM8284ADE M 18 CER DIP 37.65 31.75 25.95 
AM8284AXM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
D8284A C 18 CER DIP 546 460 3.80 
D8284AB C 18 CER DIP 6.85 5.75 4.70 
MD8284AB M 18 CER DIP 40.00 33.00 26.67 
P8284A C 18 MOLD DIP 420 355 2.90 
P8284AB C 18 MOLD DIP 5.20 4.40 3.60 
8284A-1 10 MHZ CLOCK DRIVER FOR 8086-1/8088-1 
D8284A-1 C 18 CER DIP 12.40 10.45 8.55 
D8284A-1B C 18 CER DIP 15.50 13.05 10.70 
8286 OCTAL BUS TRANSCEIVER; NON-INVERTING 
D8286 C 20 CER DIP 945 810 6.40 
D8286B C 20 CER DIP 9.00 
MD8286B M 20 CER DIP 46.50 37.00 30.67 
P8286 C 20 MOLD DIP 6.50 5.55 4.50 
FIP P8286B C 20 MOLD DIP 7.65 6.45 5.20 
8287 OCTAL BUS TRANSCEIVER; INVERTING 
P8287 C 20 MOLD DIP 6.50 5.55 4.50 
P8287B C 20 MOLD DIP 7.65 6.45 5.20 
8288 SYSTEM CONTROLLER FOR 8086/8088 
D8288 C 20 CER DIP 7.95 7.15 6.35 
D8288B C 20 CER DIP 995 895 7.95 
P8288 C 20 MOLD DIP 7.10 640 5.70 
P8288B C 20 MOLD DIP 7.95 7.15 6.35 
8303 OCTAL TRANSCEIVERS 
x AM8303X M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
DP8303J C 20 CER DIP 2.75 250 2.20 
DP8303JB C 20 CER DIP 3.70 3.85 2.95 
FIP DP8303N C 20 MOLD DIP 1.70 150 1.35 
DP8303NB C 20 MOLD DIP 2.60 2.35 2.10 
8304B OCTAL THREE-STATE BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER 
vx AM8304BX C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
DP8304BJ C 20 CER DIP 2.75 250 2.20 
DP8304BJB C 20 CER DIP 3.70 3.85 2.95 
DP8304BN C 20 MOLD DIP 1.70 1.50 1.35 
DP8304BNB C 20 MOLD DIP 260 235 2.10 
8307 OCTAL TRANSCEIVER 
DP8307J C 20 CER DIP 490 3.92 3.27 
DP8307JB C 20 CER DIP 6.00 5.00 4.16 
DP8307N C 20 MOLD DIP 3.90 3.12 2.60 
DP8307NB C 20 MOLD DIP 450 3.70 3.07 
8308 OCTAL TRANSCEIVER 
DP8308J C 20 CER DIP 490 392 3.27 
FIP DP8308JB C 20 CER DIP 4.16 
DP8308N C 20 MOLD DIP 3.90 3.12 2.60 
DP8308NB C 20 MOLD DIP 450 3.70 3.07 
78530 SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER 
28530/BQA M40 CERDIP 4.0 MHZ 204.00 161.00 136.00 
Z8530ADC C40 CERDIP 6.0MHZ 23.00 18.20 15.35 
Z8530ADCB C40 CERDIP 6.0MHZ 27.60 21.80 18.40 
Z8530AUC C 44 PLALCC 6.0MHZ 13.50 10.70 9.00 
Z8530APC C 40 MOLD DIP 6.0MHZ 11.00 8.75 7.25 
Z8530DC C40 CERDIP 4.0MHZ 20.00 15.80 13.35 
Z8530DCB C40 CERDIP 4.0MHZ 24.00 19.00 16.00 
Z8530DMB M40 CERDIP 4.0 MHZ 204.00 161.00 136.00 
Z8530H-8DC C40 CERDIP 8.0MHZ 29.20 23.10 19.50 
ILP Z8530H-8UC C44 PLALCC 8.0MHZ 17.20 13.60 11.50 
Z8530H-8PC C 40 MOLD DIP 8.0MHZ 14.00 11.10 9.35 
28530JC C44 PLALCC 4.0MHZ 11.50 9.10 7.75 
28530PC C40 MOLD DIP 4.0MHZ 9.70 7.65 6.45 
78531 ASYNCHRONOUS SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER 
Z8531ADC C40 CERDIP  6.0MHZ 23.00 18.20 15.35 
Z8531ADCB C40 CERDIP 6.0MHZ 27.60 21.80 18.40 
Z8531APC C 40 MOLD DIP 6.0MHZ 11.00 8.70 7.40 
43 


Temp 


Package 


1-9 


10-99 100 up 


82HS641 64K-BIT (8192 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE SIGNETICS SECOND SOURCE TO THE AMD 27S49A 


828641 64K-BIT (8192 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


ILP 


FIP 


FIP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


Z8531DC C40 CERDIP 4.0MHZ 20.00 15.80 13.35 
Z8531DCB C40 CERDIP 4.0MHZ 24.00 19.00 16.00 
Z8531PC C 40 MOLD DIP 4.0MHZ 9.70 7.70 6.50 


86 u-LAW TELECOMMUNICATIONS D/A CONVERTER PEP 
DAC-86 ORDER PART NUMBER AM6072DC 


878180 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278180 


878181 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II PROM 
- THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278181A 


87S181A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278181A 


87SR181 8K-BIT (1048 X 8) IMOX Il THINDIP REG PROM (SYNCH INIT) - 
THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27837 


878185 8K-BIT (2048 X 4) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 


THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278185 


87S185A 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278185A 


87S185B 8K-BIT (2048 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278185A | 


878190 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - OPEN 
COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278190 


878191 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES IMOX Il PROM - THREE 
STATE 

THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278191 


87S191A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S191A 


87S191B 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S191A 


87S195A 16K-BIT (4096 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27841A 


87S195B 16K-BIT (4096 X 4) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27S41A 


87SR27 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED IMOX II D-TYPE OUTPUT REG 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27827 


878280 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES THINDIP IMOX II PROM - 
OPEN COLLECTOR 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278280 


878281 8K-BIT (1024 X 8) GENERIC SERIES THINDIP IMOX II PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278281 
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St Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
87S281A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 
IMOX Il PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278281A 


87S291 16K-BIT (2048 X 8) GENERIC SERIES THINDIP IMOX II PROM - 
THREE STATE : 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278291 


87S291A 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 
IMOX Il PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278291A 


87S291B 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES THINDIP 
IMOX Il PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 278291A 


878321 32K-BIT (4096 X 8) GENERIC SERIES IMOX II PROM - THREE 
STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27843 


87SR476 4K-BIT (512 X 8) IMOX Il THINDIP REGISTERED PROM - 
THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 
AMD 27825 


87SR476B 4K-BIT (512 X 8) HIGH SPEED IMOX II THINDIP REGISTERED 
PROM - THREE STATE 
THIS IS THE NSC (NATIONAL SEMICONDUCTOR) SECOND SOURCE TO THE 


AMD 27825A 
8751 SINGLE CHIP MICROCOMPUTER WITH 4K BYTE EPROM FIP 
(/20 = +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE) 
D8751H C 40 C.D. VIEW 12MHZ 68.00 54.00 45.50 
D8751H/20 C 40 C.D. VIEW 12MHZ 40.00 31.60 26.70 
N 1D8751H | 40 C.D. VIEW 12MHZ 120.00 94.80 79.80 
MD8751H-8B ORDER PART NUMBER 8751H-8/BQA 
MD8751HB ORDER PART NUMBER 8751H/BQA 


R8751H C 44 LCC W/VIEW 12 MHZ 157.00 124.00 105.00 
8751H-8/BQA M40 C.D. VIEW 8.0 MHZ 360.00 284.00 239.00 


8751H/BQA M40 C.D. VIEW 12MHZ 504.00 398.00 355.00 
8753 SINGLE CHIP MICROCOMPUTER WITH 8K BYTE EPROM FIP 
(/20 = +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE) 
D8753H C40 C.D. VIEW 12MHZ 74.00 58.00 49.50 
D8753H/20 C40 C.D. VIEW 12MHZ 70.00 54.00 45.50 
R8753H C 44 LCC W/VIEW 12 MHZ 180.00 142.00 120.00 


8753H-8/BQA M 40 C.D. VIEW 8.0MHZ 510.00 403.00 339.00 
8753H/BQA M40 C.D. VIEW 12MHZ 714.00 564.00 475.00 


9044 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM RAM 


AM9044B/BVA M 18 CER DIP 450NS 41.80 33.25 27.55 
AM9044BDC C 18 CER DIP 450NS 839 671 5.58 
AM9044BPC C 18 MOLDDIP 450NS 7.31 5.85 4.86 
AM9044C/BVA M 18 CER DIP 300 NS 42.46 33.97 28.24 
AM9044CDC C 18 CER DIP S0OONS 882 7.05 5.86 
AM9044CPC C 18 MOLDDIP 300NS 7.74 6.19 5.15 
AM9044D/BVA M 18 CER DIP 250NS 44.08 35.26 29.32 
AM9044DDC C 18 CER DIP 20NS 9.25 7.40 6.15 
AM9044DPC C 18 MOLD DIP 250NS 8.17 654 5.43 
AM9044EDC C 18 CER DIP 200NS 968 7.74 6.44 
AM9044EPC C18 MOLD DIP 200NS 860 688 5.72 


90L44 4096 X 1 N-CHANNEL LOW-POWER STATIC RAM RAM 


AMS0L44BDC C 18 CER DIP 450NS 10.45 835 6.95 
AM90L44BPC C 18 MOLD DIP 450NS 935 7.48 6.22 
AMS90L44CDC C 18 CER DIP 300NS 10.90 870 7.25 
AM90L44CPC C 18 MOLDDIP 300NS 9.78 7.83 6.51 
AM90L44DDC C 18 CER DIP 250NS 11.25 9.00 7.50 
AM90L44DPC C 18 MOLD DIP 250NS 10.21 817 6.79 


9080A 8-BIT MICROPROCESSOR FIP 
AM9080A-1DC C 40 CER DIP 3.1MHZ 20.00 15.80 13.35 
AM9080A-1DCB C 40 CERDIP° 3.1MHZ 24.00 19.00 16.00 
AM9080A-1DIB | 40 CER DIP 3.1MHZ 90.00 70.00 61.00 
AM9080A-1PC C 40 MOLD DIP 3.1MHZ 12.30 9.75 8.20 


AM9080A-2DC C40 CERDIP 26MHZ 17.50 13.85 11.70 
AM9080A-2DCB C40 CERDIP 2.6MHZ 21.00 16.60 14.00 
AM9080A-2DIB | 40 CERDIP 26MHZ 47.50 37.55 31.70 


ee 
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St. Device Temp Package 
AM9080A-2DMB M40 CERDIP 2.6 MHZ 
AM9080A-2PC C 40 MOLD DIP 2.6 MHZ 
AM9080ADC C40 CERDIP 2.1 MHZ 
AM9080ADCB C40 CERDIP 2.1 MHZ 
AMS080ADIB | 40 CER DIP 2.1 MHZ 
AM9080ADMB M 40 CER DIP 2.1 MHZ 
AMS080APC C 40 MOLD DIP 2.1 MHZ 

9101 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9101A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 
AM9101ADC C 22 CER DIP 500 NS 
AM9101APC C 22 MOLD DIP 500NS 
AM9101B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 
AM9101BDC C 22 CER DIP 400 NS 
AM9101BPC C 22 MOLD DIP 400NS 
AM9101C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 
AM9101CDC C 22 CER DIP 300 NS 
AM9101CPC C 22 MOLD DIP 300NS 
AM9101DDC C 22 CER DIP 250 NS 
AM9101DPC C 22 MOLD DIP 250NS 

91L01 LOW-POWER 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L01A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 
AM91L01ADC C 22 CER DIP 500 NS 
AM91L01APC C 22 MOLD DIP 500NS 
AM91L01B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 
AM91L01BDC C 22 CER DIP 400 NS 
AM91L01BPC C 22 MOLD DIP 400NS 
AM91L01C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 
AM91L01CDC C 22 CER DIP 300 NS 
AM91L01CPC C 22 MOLD DIP 300NS 

9111 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9111A/BVA M 18 CER DIP 500 NS 
AM9111ADC C 18 CER DIP 500 NS 
AM9111APC C 18 MOLD DIP 500NS 
AM9111B/BVA M 18 CER DIP 400 NS 
AM9111BDC C 18 CER DIP 400 NS 
AM9111BPC C18 MOLD DIP 400NS 
AM9111C/BVA M 18 CER DIP 300 NS 
AM9111CDC C 18 CER DIP 300 NS 
AM9111CPC C 18 MOLD DIP 300NS 
AM9111DDC C 18 CER DIP 250 NS 
AM9111DPC C 18 MOLD DIP 250NS 

91L11 LOW-POWER 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L11A/BVA M 18 CER DIP 500 NS 
AM91L11ADC C 18 CER DIP 500 NS 
AM91L11APC C 18 MOLD DIP 500NS 
AM91L11B/BVA M 18 CER DIP 400 NS 
AM91L11BDC C 18 CER DIP 400 NS 
AM91L11BPC C 18 MOLD DIP 400NS 
AM91L11C/BVA M 18 CER DIP 300 NS 
AM91L11CDC C 18 CER DIP 300 NS 
AM91L11CPC C18 MOLD DIP 300NS 

9112 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9112A/BEA M 16 CER DIP 500 NS 
AM9112ADC C 16 CER DIP 500 NS 
AM9112APC C 16 MOLDDIP 500NS 
AM9112B/BEA M 16 CER DIP 400 NS 
AM9112BDC C 16 CER DIP 400 NS 
AM9112BPC C16 MOLDDIP 400NS 
AM9112C/BEA M 16 CER DIP 300 NS 
AM9112CDC C 16 CER DIP 300 NS 
AM9112CPC C 16 MOLD DIP 300NS 
AM9112DDC C 16 CER DIP 250 NS 
AM9112DPC C 16 MOLD DIP 250NS 

91L12 256 X 4 LOW-POWER N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L12A/BEA M 16 CER DIP 500 NS 
AM91L12ADC C 16 CER DIP 500 NS 
AM91L12APC C 16 MOLD DIP 500NS 
AM91L12B/BEA M 16 CER DIP 400 NS 
AM91L12BDC C 16 CER DIP 400 NS 
AM91L12BPC C 16 MOLD DIP 400NS 
AM91L12C/BEA M 16 CER DIP 300 NS 
AM91L12CDC C 16 CER DIP 300 NS 
AM91L12CPC C16 MOLD DIP 300NS 


1-9 


88.00 
10.00 
16.50 
18.90 
39.00 
96.00 

9.60 


20.75 
6.34 
9.27 

29.89 
6.56 
9.48 

45.69 
6.99 
5.70 
7.93 
9.91 


24.62 
6.56 
9.48 

31.71 
6.77 
5.70 

92.29 
7.42 
9.91 


20.75 
7.42 
6.34 

27.74 
7.63 
6.56 

45.69 
7.85 
6.77 
8.06 
6.99 


24.62 
7.95 
6.85 

31.71 
8.15 
7.05 

92.29 
8.40 
7.25 


20.75 
7.96 
6.88 

27.74 
8.17 
7.10 

45.69 
8.39 
7.31 
8.60 
7.53 


24.62 
8.50 
7.40 

31.71 
8.70 
7.60 

92.20 
8.95 
7.85 


10-99 100 up 
69.00 58.75 
7.90 ~ 6.70 
13.05 11.00 
15.65 13.20 
30.80 26.00 
44.25 37.50 
7.60 6.40 
16.60 13.80 
5.07 4.22 
421 3.50 
23.91 19.88 
5.25 4,36 
439 3.65 
36.55 30.39 
5.59 4.65 
456 3.79 
6.02 5.01 
473 3.93 
19.69 16.37 
5.25 4.36 
439 3.65 
25.37 21.09 
5.42 4.50 
456 3.79 
41.80 34.75 
5.93 4.93 
473 3.93 
16.60 13.80 
5.93 4.93 
5.07 4,22 
22.19 18.45 
6.11 5.08 
5.25 4,36 
36.55 30.39 
6.28 5.22 
5.42 4,50 
6.45 5.36 
5.59 4.65 
19.69 16.37 
6.30 5.25 
5.45 4.50 
25.37 21.09 
6.50 5.40 
5.60 4.65 
41.80 34.75 
6.65 5.55 
5.80 4.80 
16.60 13.80 
6.36 5.29 
5.50 4.58 
22.19 18.45 
6.54 5.43 
5.68 4,72 
36.55 30.39 
6.71 5.58 
5.85 4.86 
6.88 5.72 
6.02 5.01 
19.69 16.37 
6.75 5.60 
5.90 4.90 
25.37 21.09 
6.95 5.75 
6.05 5.00 
41.80 34.75 
7.10 5.90 
6.25 5.15 
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RAM 


RAM 


RAM 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
9114 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9114B/BVA M 18 CER DIP 450NS 12.10 9.65 7.95 
AM9114BDC C 18 CER DIP 450NS 385 3.06 2.54 
AM9114BPC C18 MOLDDIP 450NS 286 2.28 ~ 1.90 
AM9114C/BVA M 18 CER DIP S00 NS 13.25 10.50 8.70 
AM9114CDC C 18 CER DIP S00NS 396 3.15 2.60 
AM9114CPC C18 MOLDDIP 300NS 297 236 1.95 
AM9114E/BVA M 18 CER DIP 200 NS 19.25 15.35 12.70 
AM9114EDC C 18 CER DIP 200NS 4.18 3.83 2.75 
AM9114EPC C18 MOLDDIP 200NS 3.20 255 2.10 
91L14 LOW-POWER 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L14B/BVA M 18 CER DIP 450NS 13.25 10.50 8.70 
AM91L14BDC C 18 CER DIP 450NS 495 3.94 3.25 
AM91L14BPC C18 MOLD DIP 450NS 3.75 298 2.47 
AM91L14C/BVA M 18 CER DIP S00NS 14.85 11.85 9.80 
AM91L14CDC C 18 CER DIP S00ONS 5.05 403 3.34 
AM91L14CPC C18 MOLDDIP 300NS 3.85 3.06 2.54 
AM91L14EDC C 18 CER DIP 200NS 5.50 438 3.62 
AM91L14EPC C18 MOLDDIP 200NS 420 332 2.75 
9122 HIGH-SPEED 256 X 4 STATIC RAM WITH SEPARATE 1/0 
AM9122-25DC C 22 CER DIP 25NS 17.80 14.20 11.85 
AM9122-25PC C 22 MOLD DIP 25NS 15.50 12.40 10.35 
AM9122-35/DMC M 22 CER DIP 35 NS 61.50 48.60 39.80 
AM9122-35DC C 22 CER DIP 35 NS 10.95 875 7.30 
AM9122-35PC C 22 MOLD DIP 385NS 870 695 5.80 
91L22 HIGH-SPEED, LOW-POWER 256 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L22-35DC C 22 CER DIP 35NS 15.75 12.60 10.50 
AM91L22-35PC C 22 MOLD DIP 35NS 13.50 10.80 9.00 
AM91L22-45/DMC MM 22 CER DIP 45NS 61.45 48.60 39.80 
AM91L22-45DC C 22 CER DIP 45NS 10.95 875 7.30 
AM91L22-45PC C 22 MOLD DIP 45NS 870 695 5.80 
9124 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9124B/BVA M 18 CER DIP 450NS 22.00 17.50 14.50 
AM9124BDC C 18 CER DIP 450NS 624 499 4.15 
AM9124BPC C18 MOLDDIP 450NS 5.16 4.13 3.48 
AM9124C/BVA M 18 CER DIP S00 NS 24.20 19.25 15.95 
AM9124CDC C 18 CER DIP SOONS 645 5.16 4.29 
AM9124CPC C18 MOLD DIP 300NS 5.38 430 3.58 
91L24 LOW-POWER 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM91L24B/BVA M 18 CER DIP 450 NS 23.65 10.92 15.73 
AM91L24BDC C 18 CER DIP 450NS 6.77 5.42 4.50 
AM91L24BPC C18 MOLD DIP 450NS 5.70 4.56 3.79 
AM91L24C/BVA M 18 CER DIP 300 NS 26.02 20.81 17.30 
AM91L24CDC C 18 CER DIP S00NS 699 5.59 4.65 
AM91L24CPC C18 MOLDDIP 300NS 591 4.73 3.93 
9128 2K X 8 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9128-10DC C 24 CER DIP 100NS 860 688 5.72 
AM9128-10PC C.24 MOLDDIP 100NS 595 4.75 3.95 
AM9128-12/BJA M 24 CER DIP 120NS 93.50 74.40 61.65 
AM9128-15/BJA M 24 CER DIP 150 NS 66.00 52.50 43.50 
AM9128-15DC C 24 CER DIP 150NS 806 645 5.36 
AM9128-15PC C 24 MOLDDIP 150NS 565 450 3.75 
AM9128-20/BJA M 24 CER DIP 200NS 55.00 43.75 36.25 
AM9128-20DC C 24 CER DIP 200NS 7.53 6.02 5.01 
AM9128-20PC C 24 MOLD DIP 200NS 540 4.35 3.60 
AM9128-70DC C 24 CER DIP 70NS 18.70 14.90 12.35 
AM9128-70PC C 24 MOLD DIP 70NS 12.90 10.35 8.60 
AM9128-90/BJA M 24 CER DIP 90 NS 128.70 102.40 84.85 
8103906JX M 24 CER DIP 90 NS 128.70 102.40 84.85 
8103907JX M 24 CER DIP 120 NS 93.50 74.40 61.65 
8103908JX M 24 CER DIP 200 NS 55.00 43.75 36.25 
9130 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
AM9130A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 89.38 
AM9130ADC C 22 CER DIP 500 NS 22.90 18.32 15.23 
AM9130B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 101.53 
AM9130BDC C 22 CER DIP AOONS 26.98 21.59 17.95 
AM9130C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 113.69 
AM9130CDC C 22 CER DIP 300 NS 31.71 25.87 21.09 
AM9130DDC C 22 CER DIP 250NS 34.72 27.78 23.09 
AM9130EDC C 22 CER DIP 200 NS 37.20 29.76 24.74 
91L30 LOW-POWER 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
x AM91L30A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 89.38 
AM91L30ADC C 22 CER DIP 500 NS 29.78 23.02 19.81 
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Package 


St. Device Temp 1-9 10-99 
x AM91L30B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
xx AM91L30BDC C 22 CER DIP 400 NS 35.05 28.04 
x AM91L30C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 135.74 
xx AM91L30CDC C 22 CER DIP S00 NS 41.17 32.94 
xx AM91L380DDC C 22 CER DIP 250NS 45.15 36.12 

9131 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
x AM9131A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
x AM9131ADC C 22 CER DIP 500 NS 20.86 16.68 
x AM9131B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
x AM9131BDC C 22 CER DIP 400 NS 24.51 19.61 
x AM9131C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
x AM9131CDC C 22 CER DIP S00 NS 28.81 23.05 
x AM9131DDC C 22 CER DIP 250NS 31.39 25.11 
x AM9131EDC C 22 CER DIP 200 NS 33.76 27.00 

91L31 LOW-POWER 1024 X 4 N-CHANNEL STATIC RAM 
xx AM91L31A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
xx AM91L31ADC C 22 CER DIP 500 NS 27.09 21.67 
x AM91L31B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
xx AM91L31BDC C 22 CER DIP 400 NS 31.82 25.46 
xx AM91L31C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
xx AM91L31CDC C 22 CER DIP 300 NS 37.41 29.93 
xx AM91L31DDC C 22 CER DIP 250NS 40.96 32.77 

9140 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM 
xx AM9140A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
x AM9140ADC C 22 CER DIP SOONS 22.90 18.32 
xx AM9140B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
xx AM9140BDC C 22 CER DIP 400NS 26.98 21.59 
xx AM9140C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
x AM9140CDC C 22 CER DIP S00 NS 31.71 25.37 
xx AM9140DDC C 22 CER DIP 250NS 34.72 27.78 
x AM9140EDC C 22 CER DIP 200 NS 37.20 29.76 

91L40 LOW-POWER 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM 
* AM91L40A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
xx AM91L40ADC C 22 CER DIP 500 NS 29.78 23.82 
x AM91L40B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
x AM91L40BDC C 22 CER DIP 400 NS 35.05 28.04 
xx AM91L40C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
x AM91L40CDC C 22 CER DIP 300 NS 41.17 32.94 
x AM91L40DDC C 22 CER DIP 250NS 45.15 36.12 

9141 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM 
x AM9141A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
x AM9141ADC C 22 CER DIP 500 NS 20.86 16.68 
tx AM9141B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
x AM9141BDC C 22 CER DIP 400 NS 24.51 19.61 
xx AM9141C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
x AM9141CDC C 22 CER DIP S00 NS 28.81 23.05 
x AM9141DDC C 22 CER DIP 250NS 31.39 25.11 
x AM9141EDC C 22 CER DIP 200 NS 33.76 27.00 

91L41 LOW-POWER 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM 

AM91L41A/DMC M 22 CER DIP 500 NS 134.38 107.50 
AM91L41ADC C 22 CER DIP 500 NS 27.09 21.67 
AM91L41B/DMC M 22 CER DIP 400 NS 152.65 122.12 
AM91L41BDC C 22 CER DIP 400 NS 31.82 25.46 
AM91L41C/DMC M 22 CER DIP 300 NS 170.93 136.74 
AM91L41CDC C 22 CER DIP 300 NS 37.41 29.93 
AM91L41DDC C 22 CER DIP 250NS 40.96 32.77 
9150 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC RAM WITH SEPARATE 1/0 AND 
RESET 
AM91L50-20DC C 24 CER DIP 200 NS 38.00 30.45 
AM91L50-20PC C 24 MOLD DIP 200NS 32.00 25.65 
AM91L50-25DC C 24 CER DIP 25NS 31.50 25.20 
AM91L50-25PC C 24 MOLD DIP 25NS 27.00 21.60 
AM91L50-35DC C 24 CER DIP 35NS 25.15 20.10 
AM91L50-35PC C 24 MOLD DIP 35NS 26.65 16.50 
AM91L50-45DC C 24 CER DIP 45NS 24.40 19.50 
AM91L50-45PC C 24 MOLD DIP 45NS 19.90 15.90 
AM9150-20DC C 24 CER DIP 20NS 34.45 27.55 
AM9150-20LC C 28 CERLCC-R 20NS_ 67.50 54.00 
AM9150-20PC C 24 MOLD DIP 20NS 29.25 23.40 
AM9150-25/BLA M 24 CER DIP 25NS 97.50 78.00 
AM9150-25/BUA M28 CERLCC-R 25NS 116.00 77.60 
AM9150-25DC C 24 CER DIP 25NS 28.50 22.80 
AM9150-25LC C 28 CERLCC-R 25NS_ 60.00 48.00 


100 up 


101.53 
23.31 
113.69 
27.38 
30.03 


89.38 
13.87 
101.53 
16.30 
113.69 
19.16 
20.88 
22.45 


89.38 
18.02 
101.53 
21.16 
113.69 
24.88 
27.24 


89.38 
15.23 
101.53 
17.95 
113.69 
21.09 
23.09 
24.74 


89.38 
19.81 
101.53 
23.31 
113.69 
27.38 
30.03 


89.38 
13.87 
101.53 
16.30 
113.69 
19.16 
20.88 
22.45 


89.38 
18.02 
101.53 
21.16 
113.69 
24.88 
27.24 


29.39 
21.35 
21.00 
18.00 
16.75 
13.75 
16.25 
13.25 
22.95 
45.00 
19.50 
65.00 
72.50 
19.00 
40.00 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
AM9150-25PC C 24 MOLD DIP 25NS 24.00 19.20 16.00 
AM9150-35/BLA M 24 CER DIP 35NS 82.25 66.00 55.00 
AM9150-35/BUA M28 CERLCC-R 35NS 98.00 73.13 61.25 
AM9150-35DC C 24 CER DIP 35NS 23.25 18.60 15.50 
AM9150-35L.C C 28 CERLCC-R 35NS 52.50 42.00 35.00 
AM9150-35PC C 24 MOLD DIP 35NS 18.75 15.00 12.50 
AM9150-45/BLA M 24 CER DIP 45NS 75.00 60.00 50.00 
AM9150-45/BUA M28 CERLCC-R 45NS 90.00 67.16 56.25 
AM9150-45DC C 24 CER DIP 45NS 22.50 18.00 15.00 
AM9150-45LC C 28 CERLCC-R 45NS 45.00 36.00 30.00 
AM9150-45PC C 24 MOLDDIP 45NS 18.00 14.40 12.00 

tr 5962-8759201LX M 24 CER DIP 25NS 97.50 78.00 65.00 
tr §962-8759201XX M28 CERLCC-R 25NS 116.00 77.60 72.50 
tx 5§962-8759202LX M 24 CER DIP 35NS 82.25 66.00 55.00 
tx §962-8759202XX M28 CERLCC-R 35NS 98.00 73.13 61.25 
vx 5962-8759203LX M 24 CER DIP 35NS 75.00 60.00 50.00 
tx 5962-8759203XX M28 CERLCC-R 45NS 90.00 67.16 56.25 
9151 HIGH-SPEED 1K X 4 STATIC REGISTERED RAM WITH SSR 
DIAGNOSTICS 
x AM9151-40DC C 24 CER DIP 40NS 18.75 15.00 12.50 
x AM9151-50DC C 24 CER DIP 50NS 15.75 12.60 10.50 
x AM9151-60DC C 24 CER DIP 6ONS 14.00 11.25 9.35 
9244 4096 X 1 N-CHANNEL STATIC RAM 
x AM9244B/BVA M 18 CER DIP 450NS 40.85 32.68 27.17 
xx AM9244BDC C 18 CER DIP 450NS 839 6.71 5.58 
x AM9244BPC C18 MOLDDIP 450NS 7.31 585 4.86 
xx AM9244C/BVA M 18 CER DIP SOONS 42.46 33.97 28.24 
xx AM9244CDC C 18 CER DIP S00ONS 882 7.05 5.86 
vx AM9244CPC C18 MOLDDIP 300NS 7.74 619 5.15 
tx AM9244D/BVA M 18 CER DIP 250NS 44.08 35.26 29.32 
xx AM9244DDC C 18 CER DIP 200NS 9.25 7.40 6.15 
x AM9244DPC C18 MOLD DIP 250NS 8.17 6.54 5.43 
# AM9244EDC C 18 CER DIP 200NS 9.68 7.74 6.44 
ze AM9244EPC C18 MOLD DIP 200NS 860 688 5.72 
92L44 4096 X 1 N-CHANNEL LOW-POWER STATIC RAM 
x AM92L44B/BVA M 18 CER DIP 450 NS 52.80 42.00 38.40 
x AM92L44BDC C 18 CER DIP 450NS 10.75 860 7.15 
x AM92L44BPC C18 MOLDDIP 450NS 9.35 7.48 6.22 
x AM92L44C/BVA M 18 CER DIP 300 NS 55.00 43.75 40.00 
x AM92L44CDC C 18 CER DIP SOONS 11.18 894 7.44 
x AM92L44CPC C18 MOLDDIP 300NS 9.78 7.83 6.51 
x AM92L44DDC C 18 CER DIP 250NS 11.61 9.29 7.72 
x AM92L44DPC C18 MOLD DIP 250NS 10.21 8.17 6.79 

93816 SCHOTTKY FOUR-BIT BINARY COUNTER 
5962-8672701EX M 16 CER DIP 8.49 7.35 6.45 
5962-8672701FX M 16 CER-PACK-S 17.25 14.99 12.75 
93S 16/BEA M 16 CER DIP 8.49 7.35 6.45 
93S 16/BFA M 16 CER-PACK-S 17.25 14.99 12.75 
93S 16DC C 16 CER DIP 475 380 3.20 
93S 16DCB C 16 CER DIP 5.65 4.10 3.60 
93S 16DE M 16 CER DIP 7.99 685 5.95 
93S 16JC C 20 PLALCC 440 3.80 3.00 
93S 16PC C 16 MOLD DIP 3.10 255 2.10 
93S 16PCB C 16 MOLD DIP 3.80 3.15 2.65 
93S 16XC C DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
93S 16XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 

93422 256 X 4 TTL RAM - THREE STATE 
AM93422/DMC M 22 CER DIP 60.0NS 24.00 20.00 17.15 
AM93422/FMC = M24 CER-PACK 60.0NS 36.00 30.00 25.70 
AM93422/LMC M28 CERLCC-R 60.0NS 48.00 40.00 34.30 
AM93422DC C 22 CER DIP 450NS 8.00 665 5.70 
AM93422DCB C 22 CER DIP 450NS 9.60 8.00 6.85 
AM93422DMB ORDER PART NUMBER AM93422/DMC 
AM93422LC C 28 CERLCC-R 45.0NS 24.00 20.00 17.15 
AM93422LCB C 28 CERLCC-R 45.0NS 31.20 26.00 22.30 
AM93422PC C 22 MOLDDIP 450NS 6.70 5.60 4.80 
AM93422PCB C 22 MOLD DIP 45.0NS 805 6.70 5.75 

93422A 256 X 4 TTL RAM - THREE STATE - HIGH SPEED 
AM93422A/DMC M 22 CER DIP 45.0NS 26.40 22.00 18.85 
AM93422A/FMC M 24 CER-PACK 45.0NS 39.60 33.00 28.30 
AM93422A/LMC M28 CERLCC-R 45.0NS 52.80 44.00 37.70 
AM93422ADC C 22 CER DIP 35.0NS 10.30 860 7.35 
AM93422ADCB C 22 CER DIP 35.0NS 12.35 10.30 8.85 
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RAM 


RAM 


RAM 


ILP 


St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 


AM93422ALC C 28 CERLCC-R 45.0NS 30.90 25.75 22.05 93Z451A 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
AM93422ALCB C 28 CERLCC-R 45.0NS 40.15 33.50 28.70 PROM - THREE STATE 
prvi alia C 22 MOLDDIP 350NS 840 7.00 6.00 THIS IS THE FAIRCHILD SECOND SOURCE TO THE AMD 27S181A 
eee ke Mh aa Sl 93469-20 TTL CACHE TAG RAM (20NS ADDRESS TO MATCH) BRM 
93.422 256 X 4 TTL RAM - LOW-POWER - THREE STATE BRM AM93469-20DC C24 CERDIP 20.0 NS 99.75 
AM93L422/DMC M22 CERDIP 75.0NS 23.40 19.50 16.70 
AM93L.422/FMC M24 CER-PACK 75.0NS 35.10 29.25 25.10 93$48 SCHOTTKY TWELVE-INPUT PARITY CHECKER/GENERATOR ILP 
AM93L422/LMC M28 CERLCC-R 75.0NS 46.80 39.00 393.45 5962-8672601EX M16 CER DIP 8.49 7.35 6.40 
AM93L422DC C 22 CER DIP 60.0NS 7.90 6.60 5.65 5962-867260 1FX M 16 CER-PACK-S 17.25 14.99 12.70 
AM93L422DCB C22 CERDIP  60.0NS 9.50 7.90 6.75 93548/BEA M 16 CER DIP 8.49 7.35 6.40 
AM93L422LC C 28 CERLCC-R 60.0NS 23.70 19.75 16.95 93548/BFA M 16 CER-PACK-S 17.25 14.99 12.70 
AM93L422LCB C 28 CERLCC-R 60.0NS 30.80 25.70 22.00 93548DC C 16 CER DIP 445 3.85 3.30 
AM93L422PC C 22 MOLDDIP 60.0NS 6.60 5.50 4.70 93S48DCB C 16 CER DIP 455 3.95 
AM93L422PCB C 22 MOLDDIP 60.0NS 7.95 6.60 5.65 93S48PC C 16 MOLD DIP 3.88 3.38 = 2.88 
931.422A 256 X 4 TTL RAM - LOW POWER - THREE STATE yet Re eee sete ates ian 
AM93L422A/DMC M22 CERDIP 55.0NS 25.20 21.00 18.00 93S48XM M DICE CONSULT PRODUCT MGR. 
AM93L422A/FMC M24 CER-PACK 55.0NS 37.80 31.50 27.00 
AM93L422A/LMC M28 CERLCC-R 55.0NS 50.40 42.00 36.00 932511 16K-BIT (2048 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX II 
AM93L422ADC C22 CERDIP 45.0NS 10.10 840 7.20 PROM - THREE STATE 
AM93L422ADCB C22 CERDIP 45.0NS 12.10 10.10 8.65 THIS IS THE FAIRCHILD SECOND SOURCE TO THE AMD 27S191A 
AMES CM CERLCGR SONG SOS) 825 2182 |” nats er 2x) GENER SERES MOK POM - THRE 
eta “ERD aenNS Ons. Gat. eae THIS IS THE FAIRCHILD SECOND SOURCE TO THE AMD 27849 
93425 1K X 1 TTL RAM - THREE STATE BRM 93Z565A 64K-BIT (8192 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il 
AM93425DC C16 CERDIP 450NS 6.80 5.55 4.35 PROM - THREE STATE 
AM93425DCB C16 CERDIP  450NS 780 640 5.00 THIS IS THE FAIRCHILD SECOND SOURCE TO THE AMD 27S49A 
AM93425PC C16 MOLD DIP 450NS 5.55 4.55 3.55 9511A ARITHMETIC PROCESSING UNIT FIP 
AM93425PCB C16 MOLDDIP 45.0NS 640 5.25 4.10 AM9511A-1DC C24 CERDIP 3.0 MHZ 164.00 130.00 109.00 
93425A 1K X 1 TTL RAM - THREE STATE - HIGH SPEED BRM AM9511A-1DCB C 24 CER DIP 3.0 MHZ 230.00 181.70 155.00 
AM93425A/DMG M 16 CER DIP 40.0NS 22.65 18.55 14.55 xx AM9511A-1DMB M 24 CER DIP 3.0 MHZ 518.00 421.20 284.00 
AM93425A/FMC M16 CER-PACK-S 40.0NS 32.85 26.90 21.15 AM9511A-4DC C24 CERDIP 4.0MHZ 200.00 158.00 135.00 
AM93425A/LMC M20 CERLCC 40.0NS 40.80 33.40 26.25 AM9511A-4DCB C 24 CER DIP 4.0 MHZ 270.00 215.00 180.00 
AM93425ADC C16 CERDIP 30.0NS 9.00 7.35 5.80 AM9511A/BJA ORDER PART NUMBER AM99511ADMB 
AM93425ADCB C 16 CER DIP 30.0NS 10.35 850 6.65 AM9511ADC C 24 CERDIP 2.0 MHZ 136.00 107.00 91.00 
AM93425APC C16 MOLDDIP 30.00NS 7.55 620 4.85 AM9511ADCB C 24 CERDIP 2.0MHZ 190.00 150.00 127.00 
AM93425APCB C16 MOLDDIP 30.0NS 870 7.10 5.60 AM9511ADIB | 24 CERDIP 2.0 MHZ 291.10 236.50 203.00 
sat ack Ae x7 RAE: LOWPOWER: Tce STATE pram |* AM9511ADMB M24 CERDIP 2.0 MHZ 460.00 374.00 252.00 
AM93L425DC C16 CERDIP 60.0NS 7.10 580 4.55 9512 ARITHMETIC PROCESSING UNIT FIP 
AM93L425DCB C16 CERDIP 60.0NS 820 670 5.25 AM9512DC C24 CERDIP  2.0MHZ 80.00 63.00 54.00 
AM93L425LC C20 CERLCC 60.0NS 14.95 12.20 9.60 AM9512DCB C24 CERDIP 2.0MHZ 110.00 87.00 75.00 
AM93L425LCB C20 CERLCC 60.0NS 17.15 14.05 11.05 
9513A LSI TIMER FIP 
AM93L425PC ORDER PART NUMBER AM93L425DC 
% AM9513A/BQA M40 CERDIP 7.0 MHZ 240.00 213.00 142.00 
AMS3L425PCB ORDER PART NUMBER AM93L425DC8  AM9513A/BUA M44 CERLCC 7.0 MHZ 752.00 594.00 466.00 
93L425A 1K X 1 TTL RAM - LOW-POWER - THREE STATE - HIGH BRM | AM9513A/BUC ORDER PART NUMBER AM9513A/BUA 
SPEED % AM9513ADC C40 CERDIP 7.0MHZ 27.00 22.00 19.00 
AM93L425A/DMC M16 CERDIP 55.0NS 22.00 18.00 14.15 % AM9513ADCB C40 CERDIP 7.0MHZ 34.00 27.00 23.00 
AM93L425A/FMC M16 CER-PACK-S 55.0NS 31.90 26.10 20.50 % AM9513ADIB | 40 CERDIP 7.0 MHZ 140.00 110.00 93.00 
AM93L425A/LMC M20 CERLCC 55.0NS 39.60 32.40 25.45 * AM9513ANC C44 PLALCC 7.0MHZ 27.00 21.00 16.00 
AM93L425ADC C16 CERDIP 450NS 9.65 7.90 6.20 % AM9513ALMB ORDER PART NUMBER AM9513A/BUA 
AM93L425ADCB C16CERDIP 450NS 1110 9.10 7.15 * AM9513APC C 40 MOLD DIP 7.0MHZ 24.00 19.00 16.00 
AM93L425ALC C20 CERLCC  45.0NS 20.30 16.60 13.05 % 5962-85523010X M40 CERDIP 7.0 MHZ 240.00 213.00 142.00 
AM93L425ALCB C20 CERLCC 45.0NS 23.35 19.10 15.00 * 5962-8552301XX M44 CERLCC 7.0 MHZ 752.00 594.00 466.75 
AM93L425APC ORDER PART NUMBER AM93L425ADC 
AM93L425APCB ORDER PART NUMBER AM93L425ADCB 9516 DMA TRANSFER CONTROLLER FIP 
AM9516DCB ORDER PART NUMBER AM9516A-4DCB 
93L425SA 1K X 1 TTL RAM - LOW-POWER - THREE-STATE - ULTRA BRM AM9516PC ORDER PART NUMBER AM9516A-4PC 
FAST SPEED 
AM93L425SA/DMC M16 CERDIP 40.0NS 23.35 19.10 15.00 9516A DMA TRANSFER CONTROLLER FIP 
AM93L425SA/FMC M16 CER-PACK-S 40.0NS 33.85 27.70 21.75 AM9516A-1DC C 48 SIDE BRAZE 10 MHZ 56.00 44.25 37.25 


AM9516A-4/BXC M 48 SIDE BRAZE 4.0 MHZ 696.00 550.00 366.00 
AM9516A-4DC C 48 SIDE BRAZE 4.0MHZ 25.00 19.75 16.70 
AM9516A-4DCB C 48 SIDE BRAZE 4.0MHZ 36.00 30.00 19.35 


AM93L425SA/LMC M20 CERLCC 40.0NS 42.00 34.35 27.00 
AM93L425SADC C 16 CER DIP 35.0NS 14.45 1180 9.30 
AM93L425SADCB_ = C 16 CER DIP 35.0NS 16.60 13.60 10.70 


bd 

vy 

vr 

ve 
4 4 BRAZE 4.0 MHZ 696.00 550.00 366.00 
93425SA 1K X 1 TTL RAM - THREE STATE - ULTRA HIGH SPEED (20 BRM |* Seeicaige ae ee ague ean tke ae 
NS COMMERCIAL) x AM9516A-4PC C48 MOLD DIP 4.0MHZ 21.00 16.60 14.00 
AM93425SA/DMC M16 CERDIP 30.0NS 24.00 19.65 19.45 x AM9516A-6DC C 48 SIDE BRAZE 6.0 MHZ 36.00 22.50 19.00 
AM93425SA/LMC M20 CERLCC  30.0NS 43.20 35.35 27.75 le Wieser: A renee AO MEE. ING’ kas «2076 
AM93425SADCB = C16 CERDIP) = 20.0 NS 15.60 12.75 10.00 x AM9516A-8DC C 48 SIDE BRAZE 8.0 MHZ 33.50 26.50 22.35 
932451 8K-BIT (1024 X 8) HIGH SPEED GENERIC SERIES IMOX Il PROM » AM9516A-8DCB C48 SIDE BRAZE 8.0 MHZ 37.50 29.65 25.00 
- THREE STATE x AM9516A-8JC C68 PLALCC  80MHZ 37.50 29.65 24.95 
THIS IS THE FAIRCHILD SECOND SOURCE TO THE AMD 27S181A w= AM9516A-8PC C48 MOLD DIP 80MHZ 29.50 23.30 19.70 
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St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up St. Device Temp Package 1-9 10-99 100 up 
9517A DMA CONTROLLER FIP | 95C76 ORTHOGONAL ROTATIONAL PROCESSOR PEP 
sx AM9517A-4/BQA M40 CERDIP 4.0MHZ 91.20 72.00 48.00 sx AM95C76DC C40 CERDIP  20MHZ 16.00 15.50 15.00 
AM9517A-4DC C40 CERDIP  4.0MHZ 12.00 9.50 8.00 
AM9517A-4DCB C40 CERDIP 4.0 MHZ 15.00 11.85 10.00 9580 HARD DISK CONTROLLER a 
sx AM9580A-10JC/20 C68 PLALCC 10MHZ 61.80 54.50 40.00 
AM9517A4DIB | 40 CERDIP  4.0MHZ 30.00 24.00 20.00 
sx AM9580A-10LC/10 ORDER PART NUMBER AM9580A-10LC/20 
AM9517A~4)C C44 PLALCC 4.0MHZ 10.30 815 6.90 
vx AMQ580A-10LC/20 C68 CERLCC 10MHZ 75.00 65.00 45.00 
AM9517A-4PC C40 MOLD DIP 4.0MHZ 8.00 6.30 5.30 
ss AM9580ALC ORDER PART NUMBER AM9580A-10LC/20 
AM9517A-5DC C40 CERDIP 5.0MHZ 1240 9.80 8.25 
sx AM9590-10JC/20 C68 PLALCC 10MHZ 77.90 6870 50.40 
AM9517A-5DCB C40 CERDIP 5.0MHZ 16.00 1265 10.65 
evi lar Pups CE AO) ee sx: AM9590-10LC ORDER PART NUMBER AM9590-10LC/20 
pie aes PMO eae Gabon foe, a sx AM9590-10LC/20 C68 CERLCC 10MHZ 85.00 75.00 55.00 
s AM9517A/BQA § M40 CERDIP 3.0MHZ 68.00 53.75 38.00 | 9582 DISK DATA SEPARATOR (DDS) PEP 
x §962-8757501QX M 40 CER DIP 3.0 MHZ 68.00 53.75 36.00 x AM9582DC C 28 CER DIP 31.40 27.70 20.30 
sx 5962-87575020X M40 CERDIP  4.0MHZ 91.20 72.00 48.00 
95C85 CONTENT ADDRESSABLE DATA MANAGER FIP 
9518 DATA CIPHERING PROCESSOR (I/F: 28000) PEP |» N AM95C85-12NC C44 PLALCC 12MHZ 74.00 58.50 49.20 
AM9518DC C40 CERDIP 3.0MHZ 45.50 40.15 32.50 ¢ N AM95C85JC C44 PLALCC  16MHZ 100.00 79.00 66.50 
AM9518DCB C40 CERDIP  3.0MHZ 76.00 60.00 50.75 
AM9518DI | 40 CERDIP 3.0MHZ 66.50 58.68 47.50 9716 2048 X 8 UV EPROM NVD 
AM9518DMB M40 CERDIP 3.0MHZ 164.60 152.00 137.67 ("DENOTES +/-10% VCC SUPPLY TOLERANCE ONLY) 
AM9518JC C 44 PLALCC 3.0MHZ 35.00 30.88 25.00 AM9716DCB C 24 C.D. VIEW 300NS* 14.40 12.00 10.67 
AM9518PC C40 MOLD DIP 3.0 MHZ 35.00 30.88 25.00 9761 SINGLE CHIP MICROCOMPUTER WITH 8K BYTE EPROM FIP 
9519A PRIORITY INTERRUPT CONTROLLER FIP |x AM9761HDC ORDER PART NUMBER D8753H 
sx AM9519A-1DC C28 CERDIP  3.0MHZ 24.95 20.30 17.35 sx —AM9761HDC/20 ORDER PART NUMBER D8753H/20 
sx AMQ519A-1DCB C28 CERDIP 3.0MHZ 30.00 23.00 20.00 rn a ace _ 
x AMQ519A-1DIB «| :28 CERDIP 3.0 MHZ 35.00 27.75 24.75 
AM99CL164-35DC C22 SIDEBRAZE 35NS 44.35 35.30 29.50 
ex AM9519A-1UC C28 PLALCC 3.0MHZ 1785 1490 13.00 
AM9QCL164-35PC C22 MOLD DIP  35NS 3825 3045 25.25 
sx AM9519A-1PC C 28 MOLD DIP 3.0MHZ 15.85 1290 11.00 
AM99CL164-45DC C22 SIDEBRAZE 45NS 35.80 2855 23.60 
sx AM9519A/BUA = M44 CERLCC 2.0 MHZ 500.00 395.00 263.00 
AMOQCL164-45PC C22 MOLDDIP 45NS 2640 22.95 19.15 
zx AM9519A/BXA M28 CERDIP  2.0MHZ 70.00 55.00 47.00 AMELAMEEDE. C0 SREDRAZE“ CED MG “070s cle ace 
zx AM9519ADC C28 CERDIP 20MHZ 19.20 15.60 13.35 ‘ : 
AMO9CL164-55PC C22 MOLDDIP 55NS 22.10 17.55 13.70 
sx AM9519ADCB C28 CERDIP  2.0MHZ 24.00 18.25 16.00 
AMQ9CL164-70DC C22 SIDEBRAZE 70NS 24.55 19.53 15.20 
# AM9519ADIB | 28 CERDIP 20MHZ 2785 2265 19.35 
AM99CL164-70PC C22 MOLDDIP 70NS 1990 15.85 12.35 
sx AM9519ADMB ORDER PART NUMBER AM9519A/BXA ~ 
sx AM9519AJC C28 PLALCC 20MHZ 15.50 12.55 11.00 pr pt C 22 SIDE BRAZE 35 NS 40.30 32.10 25.50 
# AMQ519APC C28 MOLD DIP 20MHZ 13.50 1055 9.00 TNOARLIC RUA, Moe CERO Re hee a ee 
 5962-8759701XX M28 CERDIP 20MHZ 70.00 565.00 46.85 eee eet eee ee ene 
s 5962-8759701YX M44 CERLCC 2.0MHZ 500.00 395,00 263.33 APL nas ie 3 rite . - Bae pig pine 
9520 BURST ERROR PROCESSOR PEP AM99C164-45PC C22 MOLDDIP 45NS 2375 1895 17.15 
sx AM9520-1DC C40 CERDIP 4.0 MHZ 145.00 125.00 82.80 AM99C164-55/BUA M22 CERLCC-R 55NS 151.09 141.65 132.20 
 AM9520-10CB C40 CERDIP 4.0 MHZ 198.75 157.00 132.50 AM99C164-55/BXA M22 SIDEBRAZE 55NS 121.84 114.23 106.61 
ex —AM9520-2D C40 CERDIP  3.5MHZ 125.00 85.00 69.00 AM99C164-55DC C22 SIDEBRAZE 55NS 2478 19.70 15.35 
sx AM9520DC C40 CERDIP 25MHZ 75.00 65.00 47.00 AM99C164-55PC C22 MOLDDIP 55NS 20.10 16.00 12.45 
x AM9520DCB C40 CERDIP  25MHZ 120.00 85.00 60.00 AM99C164-70/BUA M22 CERLCC-R 70NS 12477 116.97 109.17 
sx —AM9520DMB M40 CER DIP  2.5MHZ 310.00 245.00 207.00 AM99C164-70/BXA M22 SIDEBRAZE 70NS 100.64 9435 88.06 
sx AM9520PC C 40 MOLD DIP 25MHZ 85.00 60.00 44.00 AM99C164-70DC C22 SIDEBRAZE 70NS 2230 17.75 13.80 
‘ess elie penon Pande = AM99C164-70PC C22 MOLDDIP 70NS 1805 1440 11.20 
s AM9521DC C40 CERDIP  25MHZ 122.00 120.00 65.00 99CL164 LOW POWER 16K X 4 CMOS STATIC RAM RAM 
tt AMo521D08 c 40 CER OP 25 MHZ 142.00 140.00 75.0 AMQ9CL164-45/BUA M22 CERLCC-R  45NS 190.26 178.37 166.47 
” , 55 AM99CL164-45/BXA M22 SIDEBRAZE 45NS 153.44 143.85 134.26 
0551 PROGRAMMABLE COMMUNICATION INTERFACE a AM99CL164-55/BUA M22 CERLCC-R 55NS 158.48 14858 138.67 
: AM99CL164-55/BXA M22 SIDEBRAZE 55NS 127.76 119.78 111.79 
sx —AM9551-4DC C28 CERDIP 26MHZ 22.00 17.40 14.70 
: AMO9CL164-70/BUA M22 CERLCC-R 70NS 129.89 121.77 113.65 
sx —AM9551-4DCB C28 CERDIP 26MHZ 26.40 20.85 18.00 
 avAbinae lei FM CERDR. < 26 UE Cee Gen eon AM99CL164-70/BXA M22 SIDEBRAZE 70NS 104.75 98.21 91.66 
x AM9551-4PC C 28 MOLD DIP 26MHZ 19.00 15.00 12.70 99C165 16K X 4 CMOS STATIC RAM WITH OE RAM 
zx AM9551/BXA M28 CERDIP  24MHZ 82.00 65.00 43.50 AMO9CL165-35DC C24 SIDEBRAZE 35NS 44.35 35.30 29.50 
s AM9551DC C28 CERDIP 24MHZ 1840 14.55 12.30 AM99CL165-35PC C24 MOLD DIP  35NS 38.25 3045 25.25 
* AM9551DCB C 28 CER DIP 2.4MHZ 22.40 17.70 14.95 AM99CL165-45DC C 24 SIDE BRAZE 45NS_ 35.80 28.55 23.60 
x AM9551DIB | 28 CERDIP 24MHZ 48.00 37.90 32.00 AM99CL165-45PC C24 MOLDDIP 45NS 2640 2295 19.15 
sx —AM9551PC C 28 MOLDDIP 2.4MHZ 16.00 1265 10.70 AM99CL165-55DC C24 SIDEBRAZE 55NS 27.25 21.65 16.90 
95000 QUAD PIXEL DATAFLOW MANAGER _ AMQ9CL165-55PC C24 MOLDDIP 55NS 2210 1755 13.70 
» AM95C60-12GC/20 C145 CERPGA 12 MHZ 25273 21385 19867 AMOOCLIG5-70DG G24 SIDE BRAZE TONS 24.55 19.53 16.20 
s AM95C60-16GC/20 C145 CERPGA  16MHZ 291.67 269.23 250.00 AMBSCLIES 7OPC G24 MOLD DIP_ = TONS = 19.90 15.85. 12.95 
s+ AM95C60-18GC/20 C145 CERPGA  18MHZ 320.83 296.16 275.00 AMBICTES-S5DC == 24 SIDE BRAZE 35.NS 40.30 32.10 26.50 
s AM95C80-20GC/20 C145 CERPGA  20MHZ 350.00 323.08 300.00 AMOSCIGS-35PC = C 24 MOLD DIP_— S5'NS 34.75. 27.70 22.95 
«| AMSSC80GKS CONSULT PRODUCT MANAGER AM99C165-45/BLA M24 SIDEBRAZE 45NS 145.60 136.50 127.40 
AM99C165-45/BUA M28 CERLCC-R 45NS 180.54 169.26 157.98 
9568 DATA CIPHERING PROCESSOR (I/F: 8086) PEP AM99C165-45DC C24 SIDEBRAZE 45NS 3255 25.95 21.45 
AM9568DC C40 CERDIP  4.0MHZ 51.04 45.04 36.46 AM99C165-45PC C24 MOLDDIP 45NS 2375 1895 17.15 
sx AM9568DCB C40 CERDIP  4.0MHZ 99.00 74.00 71.00 AM99C165-55/BLA M24 SIDEBRAZE 55NS 121.84 114.23 106.61 
sx — AM9568D! | 40 CERDIP  4.0MHZ 73.50 64.85 52.50 AM99C165-55/BUA M28 CERLCC-R .55NS 151.09 141.65 132.20 
s —AM9568DMB M40 CER DIP 4.0 MHZ 260.00 208.00 189.00 AMQ9C165-55DC C24 SIDEBRAZE 55NS 2478 1970 15.35 
AM9568JC C44 PLALCC 4.0 MHZ 32.67 AM99C165-55PC C24 MOLDDIP 55NS 20.10 1600 1245 
AM9568PC C 40 MOLD DIP 4.0 MHZ 32.67 AM99C165-70/BLA M24 SIDEBRAZE 70NS 100.64 9435 88.06 
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St Device 


AM99C165-70/BUA M28 CERLCC-R 
AM99C 165-70DC C 24 SIDE BRAZE . 70NS 22.30 ‘17.75 
AM99C 165-70PC C 24 MOLD DIP 7ONS 18.05 14.40 


99CL165 16K X 4 LOW POWER CMOS STATIC RAM WITH OE 
AM99CL165-45/BLA M24 SIDEBRAZE 45NS 153.44 
AM99CL165-45/BUA M28 CERLCC-R 45NS 190.26 
AM99CL165-55/BLA M24 SIDEBRAZE 55NS 127.76 
AM99CL165-55/BUA M28 CERLCC-R 55NS 158.48 
AM99CL165-70/BLA M24 SIDEBRAZE 70NS 104.75 
AM99CL165-70/BUA M28 CERLCC-R 70NS 129.89 


Temp Package 1-9 10-99 


70NS 124.77 116.97 


143.85 
178.37 
119.78 
148.58 

98.21 
121.77 


100 up 


- 109.17 


13.80 
11.20 


134.26 
166.47 
111.79 
138.67 

91.66 
113.65 


99C58 HIGH-SPEED 4K X 4 STATIC RAM - SEPARATE I/O AND POWER 
DOWN 


x AM99C58-20DC C 24 SIDE BRAZE 20NS 29.25 23.40 
x AM99C58-25DC C 24 SIDE BRAZE 25NS 23.65 18.90 
x AM99C58-35DC C 24 SIDE BRAZE 35NS 20.50 16.40 
x AM99C58-45DC C 24 SIDE BRAZE 45NS 19.00 15.20 


99059 HIGH-SPEED 4K X 4 STATIC RAM WITH SEPARATE 1/0 


# AMQ9C59-2000 C24 SIDEBRAZE 20NS 29.25 23.40 
s AM99C59-250C -C 24 SIDEBRAZE 25NS 2365 18.90 
s AMQ9C59-35D0  C. 24 SIDEBRAZE 35NS 2050 1640 
# AMQ9C59-45DC C24 SIDEBRAZE 45NS 19.00 15.20 
99641 64K X 1 CMOS STATIC RAM 
AM99CL641-25D0 C22 SIDEBRAZE 25NS 48.75 38.80 
AM99CL641-25PC C22 MOLD DIP 25NS 44.90 3580 
AM99CL641-35DC C22 SIDEBRAZE 35NS 41.14 3272 
AM99CL641-35PC C22 MOLDDIP 35NS 3330 26.50 
AMOSCL641-45DC C22 SIDEBRAZE 45NS 3140 24.20 
AM99CL641-45PC C22 MOLDDIP 45NS 2545 19.60 
AM99CL641-55DC C22 SIDEBRAZE 55NS 2915 22.50 
AM99CL641-55PC C22 MOLDDIP 55NS 23.65 18.25 
AM99CL641-700C C22 SIDEBRAZE 70NS 26.95 20.80 
AMOSCL641-70PC C22 MOLDDIP 70NS 21.85 16.90 
DAM99C641-25DC C22 SIDEBRAZE 25NS 200 
AM99C641-25PC . C22 MOLDDIP 25NS 42.15 33.55 
AM99C641-35/BUA M22 CERLCC-R 35NS 22320 209.25 
AM99C641-35/BXA M22 SIDEBRAZE 35NS 180.00 168.75 
AM99C641-35DC C22 SIDEBRAZE 35NS 3740 2975 
AM99C641-35PC C22 MOLDDIP 35NS 3030 24.10 
AM99C641-45/BUA M22 CERLCC-R 45NS 17539 164.43 
AM99C841-45/BXA M22 SIDEBRAZE 45NS 141.44 132.60 
AM99C641-45DC C22 SIDEBRAZE 45NS 2855 22000 
AM99C641-45PC C22 MOLDDIP 45NS 23.10 1785 
AM99C641-55/BUA M22 CERLCC-R 55NS 148.21. 138.95 
AM99C641-55/BXA M22 SIDEBRAZE 55NS 11952 112.05 
AM99C641-55DC C22 SIDEBRAZE 55NS 2650 20.45 
AM99CB41-55PC C22 MOLDDIP 55NS 21.50 1660 
AM99C641-70/BUA M22 CERLCC-R 70NS 12368 115.95 
AM99C641-70/BXA M22 SIDEBRAZE 70NS 9976 93.53 
AM99C641-70DC C22 SIDEBRAZE 70NS 2450 18.90 
AM99C641-70PC C22 MOLDDIP 70NS 19.85 15.30 
99CL641 64K X 1 LOW POWER CMOS STATIC RAM 
AM99CL641-35/BUA M22 CERLCC-R 35NS 247.70 232.29 
AM99CL641-35/BXA M22 SIDEBRAZE 35NS 199.76 187.28 
‘AM99CL641-45/BUA M22 CERLCC-R 45NS 194.88 182.70 
AMO9CL641-45/BXA M22 SIDEBRAZE 45NS 157.15 147.33 
AM99CL641-55/BUA M22 CERLCC-R 55NS 164.88 154.58 
AM99CL641-55/BXA M22 SIDEBRAZE 55NS 132.96 12465 
AM99CL641-70/BUA M22 CERLCC-R 70NS 137.42 128.84 
| AM99CL641-70/BXA M22 SIDEBRAZE 70NS 110.83 103.91 
99C68 4K X 4 CMOS STATIC RAM 
| AM99C68-35DC C20 CERDIP  35NS_ 8,807.00 
AM99C68-35PC C20 MOLDDIP 35NS.-825.—«6.60 
AM99C68-45/BRA M 20 CER DIP 45NS 42.40 39.75 
AM99C68-45/BUA M 20 CER LCC-R 45NS 47.76 44.78 
| AM99C68-45DC C 20 CER DIP 45 NS 8.25 6.60 
AM99C68-45PC C20 MOLDDIP 45NS 7.45. «5.95 
AM99C68-55/BRA M20 CERDIP 55NS_ 39.84 37.35 
AM99C68-55/BUA M20 CERLCC-R 55NS 45412 42:30 
AM99C68-55DC C20 CERDIP 55NS 695 5.60 
AM99C68-55DMB M20 CERDIP  55NS 128.90 102.55 
@ AM99C68-55PC C20 MOLDDIP 55NS 660 5,30 
AM99C68-70/BRA M20 CERDIP  70NS 38.00 3563 
AMS9C68-70/BUA M20 CERLCC-R 70NS 43.12 4043 


19.50 
18.75 
13.65 
12.65 


19.50 
15.75 
13.65 
12.65 


32.15 
29.60 
27.10 
21.95 
20.30 
16.45 
18.85 
15.30 
17.38 
14.10 


28.00 
195.30 
157.50 

24.65 

20.00 
153.47 
123.76 

18.45 

14.95 
129.68 
104.58 

17.13 

13.90 
108.22 

87.29 

15.80 

12.80 


216.73 
174.79 
170.52 
137.51 
144.27 
116.34 
120.25 

96.98 


5.90 
5.90 
37.10 
41.79 
5.30 
4.95 
34.86 
39.48 
4.65 
85.00 
4.40 
33.25 
37.73 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 
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AM99C88-10/BUA 
AM99C88-10/BXC 
AM99C88-10DC 

AM99C88-12/BUA 
AM99C88-12/BXC 
AM99C88-15/BUA 
AM99C88- 15/BXC 
AM99C88-20/BUA 
AM99C88-20/BXC 
AM99C88-70/BUA 
AM99C88-70/BXC 
AM99C88-70DC 


AM99C88H- 10/BUA 
AM99C88H-10/BXA 
AM99C88H- 10/BXC 
AM99C88H-12/BUA 
AM99C88H-12/BXA 
AM99C88H-12/BXC 
AM99C88H-15/BUA 
AM99C88H- 15/BXA 
AM99C88H- 15/BXC 
AM99C88H-35DC 

AM99C88H-45/BUA 
AM99C88H-45/BXA 
AM99C88H-45/BXC 
AM99C88H-45DC 

AM99C88H-45PC 

AM99C88H-55/BUA 
AM99C88H-55/BXA 
AM99C88H-55/BXC 
AM99C88H-55DC 

AM99C88H-55PC 

AM99C88H-70/BUA 
AM99C88H-70/BXA 
AM99C88H-70/BXC 
AM99C88H-70DC 

AM99C88H-70PC 


99C88 8K X 8 CMOS STATIC RAM 


M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 


M 382 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
M.32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
28 MOLD DIP 
32. CER LCC-R 
28 SIDE BRAZE 
28 SIDE BRAZE 
28 SIDE BRAZE 
C 28 MOLD DIP 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
C 28 MOLD DIP 


C 
M 
M 
M 
C 


100 NS 
100 NS 
100 NS 
120 NS 
120 NS 
150 NS 
150 NS 
200 NS 
200 NS 

70 NS 

70 NS 

70 NS 


99C88H HIGH-SPEED 8K X 8 CMOS STATIC RAM 


100 NS 
100 NS 
100 NS 
120 NS 
120 NS 
120 NS 
150 NS 
150 NS 
150 NS 
35 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
55 NS 
55 NS 
55 NS 
59 NS 
55 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 


1-9 


6.90 
106.25 
6.40 
42.40 
47.76 
44.48 
90.16 
39.84 
45.12 
41.76 
47.36 
38.00 
43.12 
39.84 
45.28 


44.48 
50.16 
22.99 
20.57 
41.76 
47.36 
16.94 
14.52 
72.40 
45.28 
15.73 
13.31 


342.00 
322.50 

21.45 
282.00 
262.50 
237.00 
217.50 
215.00 
195.00 
387.50 
367.50 

82.50 


108.80 
96.00 
96.00 

100.80 
88.00 
88.00 
84.80 
72.00 
72.00 
30.00 

264.00 

235.00 

235.00 
23.25 
21.75 

232.00 

200.00 

200.00 
21.00 
19.50 

184.00 

152.00 

152.00 
18.00 
16.50 


10-99 100 up 


9.90 
84.55 

5.10 
39.75 
44.78 
41.70 
47.03 
37.35 
42.30 
39.15 
44.40 
39.63 
40.43 
37.35 
42.45 


41.70 
47.03 
18.29 
16.36 
39.15 
44.40 
13.48 
11.55 
98.00 
42.45 
12.51 
10.59 


St. Device Temp Package 
AM99C68-70DC C 20 CER DIP 70 NS 
AM99C68-70DMB_ M20 CER DIP 70 NS 
AM99C68-70PC C 20 MOLD DIP 70 NS 
5962-8670505RX M 20 CER DIP 45 NS 
5962-8670505XX M20 CERLCC-R 45NS 
9962-8670506RX M 20 CER DIP 45 NS 
9962-8670506XX M20 CERLCC-R 45NS 
5962-8670507RX M 20 CER DIP 55 NS 
9962-8670507XX - M20 CERLCC-R 55NS 
9962-8670508RX M 20 CER DIP 55 NS 
5962-8670508XX M20 CERLCC-R 55NS 
9962-8670509RX M20 CERDIP =§ 70NS 
5962-8670509XX M20 CERLCC-R /70NS 
5962-86705 10RX M 20 CER DIP 70 NS 
5962-86705 10XX M20 CERLCC-R 70NS 

99CL68 LOW POWER 4K X 4 CMOS STATIC RAM 
AM99CL68-45/BRA M 20 CER DIP 45 NS 
AM99CL68-45/BUA M20 CERLCC-R 45NS 
AM99CL68-45DC C 20 CER DIP 45 NS 
AM99CL68-45PC C 20 MOLD DIP 45 NS 
AM99CL68-55/BRA MM 20 CER DIP 55 NS 
AM99CL68-55/BUA M20 CERLCC-R 55NS 
AM99CL68-55DC C 20 CER DIP 55 NS 
AM99CL68-55PC C 20 MOLD DIP 55 NS 
AM99CL68-70/BRA MM 20 CER DIP 70 NS 
AM99CL68-70/BUA M20 CERLCC-R 70NS 
AM99CL68-70DC C 20 CER DIP 70 NS 
AM99CL68-70PC C 20 MOLD DIP 70 NS 

99C68L LOW POWER 4K X 4 CMOS STATIC RAM 
AM99C68L-45DC ORDER PART NUMBER AM99CL68-45DC 
AM99C68L-45PC ORDER PART NUMBER AM99CL68-45PC 
AM99C68L-55DC ORDER PART NUMBER AM99CL68-55DC 
AM99C68L-55PC ORDER PART NUMBER AM99CL68-55PC 
AM99C68L-70DC ORDER PART NUMBER AM99CL68-70DC 
AM99C68L-70PC ORDER PART NUMBER AM99CL68-70PC 


278.00 
298.00 

17.10 
230.00 
210.00 
195.00 
175.00 
176.00 
156.00 
314.00 
294.00 

66.00 


102.00 
90.00 
90.00 
94.50 
82.50 
82.50 
79.50 
67.50 
67.50 
24.00 

247.50 

217.50 

217.50 
18.60 
17.40 

217.50 

184.50 

184.50 
16.80 
15.60 

172.50 

142.50 

142.50 
14.40 
13.20 


4.60 
70.00 

4.25 
37.10 
41.79 
38.92 
43.89 
34.86 
39.48 
36.54 
41.44 
33.25 
37.73 
34.86 
39.62 


38.92 
43.89 
16.72 
14.96 
36.54 
41.44 
12.32 
10.56 
93.20 
39.62 
11.44 

9.68 


239.00 
215.00 

14.25 
195.00 
175.00 
165.00 
145.00 
150.00 
180.00 
265.00 
245.00 

59.00 


95.20 
84.00 
84.00 
88.20 
77.00 
77.00 
74.20 
63.00 
63.00 
20.00 
231.00 
203.00 
203.00 
15.50 
14.50 
203.00 
168.75 
168.75 
14.00 
13.00 
161.00 
133.00 © 
133.00 
12.00 
11.00 


RAM 


RAM 


RAM 


RAM 


St. Device Temp Package 
99CL88 LOW POWER 8K X 8 CMOS STATIC RAM 


AM99CL88-10DC 
AM99CL88-70DC 


AM99C88L-10DC 
AM99C88L-70DC 


AM99CL88H-10/BUA 
AM99CL88H-10/BXA 
AM99CL88H-10/BXC 
AM99CL88H-12/BUA 
AM99CL88H-12/BXA 
AM99CL88H-12/BXC 
AM99CL88H-15/BUA 
AM99CL88H-15/BXA 
AM99CL88H- 15/BXC 
AM99CL88H-35DC 

AM99CL88H-45/BUA 
AM99CL88H-45/BXA 
AM99CL88H-45/BXC 
AMS9CL88H-45DC 

AM99CL88H-45PC 

AM99CL88H-55/BUA 
AM99CL88H-55/BXA 
AM99CL88H-55/BXC 
AM99CL88H-55DC 

AM99CL88H-55PC 

AM99CL88H-70/BUA 
AM99CL88H-70/BXA 
AM99CL88H-70/BXC 
AM99CL88H-70DC 

AM99CL88H-70PC 


M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
C 28 MOLD DIP 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
C 28 MOLD DIP 
M 32 CER LCC-R 
M 28 SIDE BRAZE 
M 28 SIDE BRAZE 
C 28 SIDE BRAZE 
C 28 MOLD DIP 


1-9 


10-99 


C 28 SIDE BRAZE 100NS 25.50 20.40 
C 28 SIDE BRAZE 


70NS 99.00 79.20 


99C88L LOW POWER 8K X 8 CMOS STATIC RAM 
ORDER PART NUMBER AM99CL88-10DC 
ORDER PART NUMBER AM99CL88-70DC 


99CL88H LOW POWER HIGH-SPEED 8K X 8 CMOS STATIC RAM 


100 NS 
100 NS 
100 NS 
120 NS 
120 NS 
120 NS 
150 NS 
150 NS 
150 NS 
35 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
45 NS 
55 NS 
55 NS 
55 NS 
55 NS 
55 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 
70 NS 


126.40 
104.00 
104.00 
118.40 
96.00 
96.00 
102.40 
80.00 
80.00 
33.00 
281.60 
249.60 
249.60 
25.60 
23.95 
249.60 
217.60 
217.60 
23.10 
21.45 
201.60 
169.60 
169.60 
19.80 
18.15 


118.50 
97.50 
97.50 

111.00 
90.00 
90.00 
96.00 
75.00 
75.00 
26.40 

264.00 

234.00 

234.00 
20.45 
19.15 

234.00 

199.50 

199.50 
18.50 
17.20 

189.00 

159.00 

159.00 
15.85 
14.55 


100 up 


17.00 
66.00 


110.60 
91.00 
91.00 

103.60 
84.00 
84.00 
89.60 
70.00 
70.00 
22.00 

246.40 

218.00 

218.00 
17.05 
15.95 

218.40 

183.60 

183.60 
15.40 
14.30 

176.40 

148.80 

148.40 
13.20 
12.10 


RAM 


RAM 


RAM 


90 
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COMPETITOR 

CROSS 

REFERENCE 
SECTION 


Pages A-1 through A-12 


- Important - 


PARTS LISTED IN THE CROSS REFERENCE GUIDE ARE DESIGNATED AS “DIRECT REPLACEMENT” IN AMD PRODUCT NOMENCLATURE 
SYSTEM. BE AWARE THAT THIS MAY CONTAIN PRODUCTS THAT ARE NOT PARAMETRICALLY EQUAL AND MAY REQUIRE SOME ADAPTA- 
TION BY THE CUSTOMER TO USE IN HIS SYSTEM. DIRECT REPLACEMENT IS DEFINED AS A “PLUG IN” REPLACEMENT WHERE FORM, FIT 


AND FUNCTION ARE THE SAME AND PARAMETRIC DIFFERENCES ARE SO SMALL THERE SHOULD BE NO SYSTEM DISFUNCTION UPON 
REPLACEMENT. : 
FUNCTIONAL REPLACEMENT IS DEFINED SO THAT THE SAME FUNCTION IN A SYSTEM ARCHITECTURE MAY BE FULFILLED, BUT 


| THE PARAMETRIC OR PIN-OUT DIFFERENCES ARE SIGNIFICANT ENOUGH TO PREVENT A “PLUG IN” REPLACEMENT. 


ei, ae a ere, ae —— 


eee: NT ee” aaa Se oe ee. wT, 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


ADDAC-08HD 
ADSP-1010JD 
ADSP-1010KD 
ADSP-1010SD/883B 
ADSP-1010SD/883B 
ADSP-1010TD/883B 
ADSP-1010TD/883B 
ADSP-1016JD 
ADSP-1016KD 
ADSP-1016KD/883B 
AD6012N 
AD9685BD 
AD9685BD 
AD9685BH 
AD9685BH 
AD9687BD 
AD9687BD 


CYPALC16L8-25DC 
CYPALC16L8-25PC 


CYPALC16L8L-35DC 
CYPALC16L8L-35PC 


CYPALC16R4-25DC 
CYPALC16R4-25PC 
CYPALC16R6-25DC 
CYPALC16R6-25PC 
CYPALC16R8-25DC 
CYPALC16R8-25PC 
CY27S03-25C 
CY27S03-35C 
CY27S07-25C 
CY27S07-35C 
CY2901DMB 
CY2901DMB 
CY2909ADMB 
CY2910ADC 
CY2910ADMB 
CY2910AJC 
CY2910ALMB 
CY2910APC 
CY7C122-25PC 
CY7C147-35PC 
CY7C148-35PC 
CY7C149-35PC 
CY7C150-25PC 
CY7C150-35PC 
CY7C167-35PC 
CY7C225-35 
CY7C225-40 
CY7C245-35 
CY7C245-45 
CY7C901-23DC 
CY7C901-23JC 
CY7C901-23PC 
CY7C901-31DC 
CY7C901-31J3C 
CY7C901-31PC 
CY7C910-40DC 
CY7C910-40DC 
CY7C910-40JC 
CY7C910-40JC 
CY7C910-40PC 
CY7C910-40PC 
CY7C9101-40DC 
CY7C9101-40JC 
CY7C9101-40PC 
CY93L422DC 
CY93L422DC 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


AMD 
PART NUMBER 


ANALOG DEVICES 


* DAC-08HQ 
AM29L510DC 
AM29L510DC 

* AM29L510DMB 
AM29L510/BXC 
AM29L510/BXC 

* AM29L510DMB 
AM29L516DC 
AM29L516DC 
AM29L516/BXC 
AM6012PC 
AM685DL 
AM6685DL 
AM6685HL 
AM685HL 
AM687ADL 
AM6687DL 


CYPRESS 


AMPAL16L8ALDC 
AMPAL16L8ALPC 
AMPAL16L8QDC 
AMPAL16L8QPC 
AMPAL16R4ALDC 
AMPAL16R4ALPC 
AMPAL16R6ALDC 
AMPAL16R6ALPC 
AMPAL16R8ALDC 
AMPAL16R8ALPC 
AM27S03ADC 
AM27S03DC 
AM27S07ADC 
AM27S07DC 
AM29C01/BQA 
AM2901C/BQA 
AM2909A/BXA 
AM29C 10ADC 
AM29C 10A/BQA 
AM29C 10AJC 
AM29C 10A/BUA 
AM29C 10APC 
AM9122-25PC 
AM2147-35PC 
AM2148-35PC 
AM2149-35PC 
AM9150-25PC 
AM9150-35PC 
AM2167-35PC 
AM27S25ADC 
AM27S25DC 
AM27S45ADC 
AM27S45DC 
AM29C01-1DC 
AM29C01-1JC 
AM29C01-1PC 
AM29C01DC 
AM29C01JC 
AM29C01PC 
AM29C 10ADC 
AM29C 10A-1DC 
AM29C 10AJC 
AM29C10A-1JC 
AM29C 10APC 
AM29C10A-1PC 
AM29C 101DC 
AM29C 101JC 
AM29C101PC 
AM93L422DC 
AM93L422ADC 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


AMD 
PART NUMBER 


CY93422AC AM93422ADC 
CY93422DC AM93422DC 
IDT39C10BD AM29C 10ADC 
PALC22V 10-25JC AMPAL22V 10AJC 
PALC22V 10-25PC AMPAL22V 10APC 
PALC22V 10-25WC AMPAL22V 10ADC 
PALC22V10-30DMB AMPAL22V10A/BLA 
PALC22V 10-35JC AMPAL22V 10JC 
PALC22V 10-35PC AMPAL22V10PC 
PALC22V 10-35WC AMPAL22V 10DC 
PALC22V 10-40DMB AMPAL22V10/BLA 
PAL16L8A-2DC AMPAL16L8LDC 
PAL16L8A-2DMB AMPAL16L8L/BRA 
PAL16L8A-2PC AMPAL16L8LPC 
PAL16L8ADC AMPAL16L8ADC 
PAL16L8ADMB AMPAL16L8A/BRA 
PAL16L8APC AMPAL16L8APC 
PAL16R4A-2DC AMPAL16R4LDC 
PAL16R4A-2DMB AMPAL16R4L/BRA 
PAL16R4A-2PC AMPAL16R4LPC 
PAL16R4ADC AMPAL16R4ADC 
PAL16R4ADMB AMPAL16R4A/BRA 
PAL16R4APC AMPAL16R4APC 
PAL16R6A-2DC AMPAL16R6LDC 
PAL16R6A-2DMB AMPAL16R6L/BRA 
PAL16R6A-2PC AMPAL16R6LPC 
PAL16R6ADC AMPAL16R6ADC 
PAL1I6R6ADMB AMPAL16R6A/BRA 
PAL16R6APC AMPAL16R6APC 
PAL16R8A-2DC AMPAL16R8LDC 
PAL16R8A-2DMB AMPAL16R8L/BRA 
PAL16R8A-2PC AMPAL16R8LPC 
PAL16R8ADC AMPAL16R8ADC 
PAL16R8ADMB AMPAL16R8A/BRA 
PAL16R8APC AMPAL16R8APC 
F16K * AM9016EPC 
F1i6K3DC * AM9016EDC 
F1i6L8ADC AMPAL16L8ADC 
Fi6L8APC AMPAL16L8APC 
F16L8BDC AMPAL16L8BDC 
F16L8BPC AMPAL16L8BPC 
F1I6R4ADC AMPAL16R4ADC 
F1i6R4APC AMPAL16R4APC 
F16R4BDC AMPAL16R4BDC 
F16R4BPC AMPAL16R4BPC 
F16R6ADC AMPAL16R6ADC 
F1i6R6APC AMPAL16R6APC 
Fi6R6BDC AMPAL16R6BDC 
FI6R6BPC AMPAL16R6BPC 
F16R8ADC AMPAL16R8ADC 
F16R8APC AMPAL16R8APC 
Fi6R8BDC AMPAL16R8BDC 
F16R8BPC AMPAL16R8BPC 
F2533 AM2833PC 

F3347 AM2847PC 
F3357-2 AM2847PC 
F4116-3DC * AM9016EDC 
F74LS 189 AM27LS03DC 
F74LS289 AM27LS02DC 
F74S289 AM27S02DC 
F93L420DC AM27LSO0DC 
F93L421DC AM27LSO0DC 
F93L422A AM93L422ADC 
F93L422DC AM93L422DC 
F93L422PC AM93L422PC 
F93403 AM27S02DC 
F93405 AM27S03DC 
F93421ADC AM27LSOOADC 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER 


COMPETITOR AMD @ 
PART NUMBER PART NUMBER 


93453 AM27S33PC 


FAIRCHILD CORPORATION (Cont.) 


el! Cee” ee | || 


eee tiene ot ha Tl 


F93422PC AM93422PC 93511PC AM27S191PC 
SN74S157N * SN74S157N 93513PC AM27S41PC 
TMS3114J * AM2814DC 96L02PC AM26S02PC 
TMS3114NC * AM2814PC 96LO02PC AM26L02PC 
UA198HM LF198H 96S02PC AM26S02PC 
UA26LS31DC AM26LS31DC 9640PC AM26S10PC 
UA26LS31PC AM26LS31PC 9641DC AM26S11DC 
UA26LS32PC AM26LS32PC FUUITSY LTD 

UA298HC LF298H MBL8031AHDC D8031AH 
UA398HC LF398H MBL8031AHPC P8031AH 
UA398RC LF398N MBL8085A-2DC D8085A-2 
UA6685DL AM6685DL MBL8085A-2PC P8085A-2 
UA6685HL AM6685HL MBL8085ADC D8085A 

UA685 AM685DL MBL8085APC P8085A 
UA685HL AM685HL MBL8086-2DC D8086-2 
2114-2DC AM9114EDC MBL8086DC D8086 
2114-3PC AM9114GPC MBL8088-2DC D8088-2 
2114LDC AM91L14BDC MBL8088-2PC P8088-2 
2114L2DC AM91L14EDC MBL8088DC D8088 
2114L3PC AM91L14CPC MBL8088PC P8088 
25S05DC AM25S05DC MBL8259ADC D8259A 
25S05PC AM25S05PC MBL8259APC P8259A 
2716DC * AM2716DC MBM100474A-15 AM100474-15DC 
29F01-1DC * AM2901BDC MBM10474A-15 AM10474-15DC 
29F01-2DC * AM2901BDC MBM10474A-25 AM10474-25DC 
29F10DC * AM2910DC MBM2147H-35 AM2147-35DC 
29F52DC * AM2952DC MBM2147H-45 AM2147-45DC 
29F52DC AM2952ADC MBM2147H-55 AM2147-55DC 
29F53DC * AM2953DC MBM2147H-70 AM2147-70DC 
29F53DC AM2953ADC MBM2148-55LZ AM21L48-55DC 
29F60 AM29C60DC MBM2148-70Lz AM21L48-70DC 
29F60 AM2960DC MBM2149-45z AM2149-45DC 
3341ADC AM2841ADC MBM2149-55Lz AM21L49-55DC 
3341DC AM2841DC MBM2149-70LZ AM21L49-70DC 
74LS299PC SN74LS299N MBM2716 * AM2716DC 
748189 SN74S189N MBM2732 * AM2732DC 
748189DC AM27S03DC MBM8116E * AM9016EPC 
748 189PC AM27S03PC MBM8116H * AM9016FPC 
7489PC AM3101-1PC MBM8414 AM91L14EPC 
93L422APC AM93L422APC MB7121E/H AM27S32ADC 
931.425 AM93L425DC MB7122E/H AM27S33ADC 
93L425ADC AM93L425ADC MB7128E/H AM27S185ADC 
93L515PC AM27S185PC MB7132E/H AM27S8181ADC 
93S 157PC * SN74S157N MB7134E/H AM27841ADC 
93S16DC SN748161J MB7138E/H AM27S191ADC 
93S16PC SN74S161N MB7142E/H AM27S43DC 
93S43DC AM25S05DC MB81C74 AM99C164-55DC 
93S43PC AM25S05PC MB8128-10M AM9128-10PC 
932451 AM278181ADC MB8128-15M AM9128-15PC 
932511 AM27S191ADC MB8167-70P AM2167-70PC 
932565 AM27S49DC MB8167-70Z AM2167-70DC 
93Z565A AM27S49ADC MB8167A-45P AM2167-45PC 
93405 AM27S03PC MB8167A-45z AM2167-45DC 
93411 AM27LS01PC MB8167A-55P AM2167-55PC 
93412PC * AM93412PC MB8167A-55Z AM2167-55DC 
93417PC AM27S20PC MB8168-55P AM2168-55PC 
93421 AM27LSO0PC MB8168-55Z AM2168-55DC 
93422A AM93422ADC MB8168-70P AM2168-70PC 
93422PC AM93422PC MB8168-70Z AM2168-70DC 
93425A AM93425APC 

93425ADC /AM93425ADC 

93425DC AM93425DC S2114A-2E AM91L14EDC 
93425PC AM93425PC S2114A-2P AM91L14EPC 
93427PC AM27S21PC S2114A-3E AM91L14EDC 
93438PC * AM27S30PC S2114A-3P AM91L14EPC 
93446PC AM27S13PC S3101A AM27S02PC 
93451PC AM27S181PC 

93452PC AM27S32PC 


A-2 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


COMPETITOR AMD 
PART NUMBER 


COMPETITOR AMD 


PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER 


HARRIS CORPORATION 


HM6116-3 AM9128-15PC 

HM4673B AM27S33ADC HM6116-4 | AM9128-20PC 
HM611 AM27S21PC HM6148 AM2148-70DC 
HM7602 AM27S18PC HM6148H-45 AM2148-45DC 
HM7602 AM27S18DC HM6148H-55 AM2148-55DC 
HM7603 AM27S19SADC HM6167H-45 AM2167-45DC 
HM7603 AM27S19PC HM6167H-55 AM2167-55DC 
HM7603 AM27S19DC HM6167HP-45 AM2167-45PC 
HM7610 AM27S20DC HM6167HP-55 AM2167-55PC 
HM7610 AM27S20PC HM6168H-45 AM2168-45DC 
HM7610B AM27S20ADC HM6168H-55 AM2168-55DC 
HM7611 AM27S21DC HM6168H-70 AM2168-70DC 
HM7611B AM27S21ADC HM6168HP-45 AM2168-45PC 
HM76161 AM27S191PC HM6168HP-55 AM2168-55PC 
HM76161 AM27S191DC HM6168HP-70 AM2168-70PC 
HM76161 AM27PS291DC HM6267P-35 AM2167-35PC 
HM76161 AM27PS191DC HM6267P-45 AM2167-45PC 
HM76161A AM27S291DC HM6788 AM99C 164-55DC 
HM76161A AM27PS291ADC 
HM76161A AM27PS191ADC 
HM76161B AM27S191ADC IMS 1400P-35 AM2167-35PC 
HM76161B AM27S291ADC IMS 1400P-45 AM2167-45PC 
HM76165 AM27S41DC IMS 1400P-55 AM2167-55PC 
HM76165 AM27S41PC IMS 1400P-70L AM2167-70PC 
HM7621A AM27S13DC IMS 1400S-35 AM2167-35DC 
HM7621B AM27S13ADC IMS 1400S-45 AM2167-45DC 
HM76321 AM27S43DC IMS 1400S-55 AM2167-55DC 
HM7640 * AM27S30PC IMS 1400S-70 AM2167-70DC 
HM7641 AM27S31PC IMS 1420P-45 AM2168-45PC 
HM7641 AM27S31DC IMS 1420P-55 AM2168-55PC 
HM7641A AM27S31ADC IMS 1420P-70 AM2168-70PC 
HM7642 AM27S32PC IMS 1420S-45 AM2168-45DC 
HM7642 AM27S32DC IMS1420S-55 AM2168-55DC 
HM7642B AM27S32ADC IMS1420S-70 AM2168-70DC 
HM7643 AM27S33DC IMS1421P-40 AM2169-40PC 
HM7643 AM27S33PC IMS 1421P-50 AM2169-50PC 
HM7648 * AM27S28PC IMS 1421S-40 AM2169-40DC 
HM7649 AM27S29DC IMS 1421S-50 AM2169-50DC 
HM7649 AM27S29PC IMS 1620 AM99C 164-55DC 
HM7649A AM27S29ADC IMS 1624 AM99C 165-55DC 
HM76641 AM27S49DC 
HM76641A |AM27S49ADC 
HM7681 AM27S181DC IDT-7216-65C AM29L516DC 
HM7681 AM27PS281DC IDT-7217-65C AM29L517DC 
HM7681 AM27PS181DC IDT-7217L-140C AM29L517DC 
HM7681 AM27S281DC IDT-7217L-75C AM29L517DC 
HM7681 AM27S181PC IDT-7217L-90C AM29L517DC 
HM7681A AM27S181ADC IDT29C520 AM29520ADC 
HM7681A AM27PS281ADC IDT39C01CD AM29C01DC 
HM7681A AM27S281ADC IDT389C01CDB AM29C01/BQA 
HM7685 AM27S185PC IDT39C01CLB AM29C01/BUA 
HM7685 AM27PS 185DC IDT39C01CP AM29C01PC 
HM7685A AM27S185DC IDT39C01DD AM29C01-1DC 
HPL1-77209-2 AMPAL16L8DE IDT39C01DP AM29C01-1PC 
HPL1-77209-5 AMPAL16L8DC IDT39C01EDB AM2901C/BQA 
HPL3-77209-5 AMPAL16L8PC IDT39C0O1ELB AM2901C/BUA 

| IDT39CO9ADB AM2909A/BXA 

IDT39C10BD AM29C10A-1DC 

HD74S 189 AM27S03DC IDT39C 10BDB AM29C10A/BQA 
HD74S289 AM27S02DC IDT39C10BP AM29C 10A-1PC 
HD7489 * AM3101DC IDT39C10BP AM29C 10APC 
HM 100474-15 AM 100474-15DC IDT39C60 AM2960DC 
HM 10474-15 AM 10474-15DC IDT39C60 AM29C60DC 
HM2511-1 AM93425DC IDT39C60-1 AM29C60-1DC 
HM2511-2 AM93425ADC IDT39C60-1 AM2960-1DC 
HM4334 AM91L14BPC IDT49C402ADC AM29C101DC 
HM4627 16 * AM2716DC IDT49C402DC AM29C 101PC 
HM462732 * AM2732DC IDT49C402DC AM29C101DC 
HM4716A * AM9016EPC IDT6116S120DB AM9128-12/BJA 
HM6116-2 AM9128-10PC IDT6116S150DB AM9128-15/BJA 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
A-3 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER 


COMPETITOR — AMD 
PART NUMBER 


PART NUMBER 5 


INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY (Cont.) D2732A * AM2732DC 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 


IDT6167-35 AM2167-35PC D2764 * AM2764DC 
IDT6167-45 AM2167-45PC D8031AH D8031AH 
IDT6167-55 AM2167-55PC D8080A D8080A 
IDT6167-70 AM2167-70PC D8080A-1 D8080A-1 
IDT6167S55DB AM2167-55/BRA D8080A-2 D8080A-2 
IDT6167S70DB AM2167-70/BRA D8085AH D8085AH 
IDT6168S55DB AM2168-55/BRA D8086 D8086 
IDT6168S70DB AM2168-70/BRA D8086-1 D8086-1 
IDT7130L100C AM2130-10DC D8086-2 D8086-2 
IDT7130L120C AM2130-12DC D8088 D8088 
IDT7130L90C AM2130-10DC D8088-2 D8088-2 
IDT7130S 100C AM2130-10DC D812 D8212 
IDT7130S120C AM2130-12DC D8155 D8155 
IDT7130S90C AM2130-10DC D8155-2 D8155-2 
IDT7 188 AM99C 164-55DC D8155H D8155H 
IDT7 198 AM99C 165-55DC D8155H-2 D8155H-2 
IDT7216-75LB AM29L516/BUA D8156H D8156H 
IDT7216L65CB AM29L516/BXC D8156H-2 D8156H-2 
IDT7217L65CB AM29L517/BXC D8216 D8216 
D8226 D8226 

08228 8228 
A80186 A80186 D82288-6 * D82C288-6 
A80 186-10 A80 186-10 D82288-8 D82C288-8 
A80188 A80188 D8237A-4 D8237A-4 
A80286-8 S##### A80286-8/C2H D8237A-4 AM9517A-4DC 
B1702AL AM1702AL D8237A-5 D8237A-5 
B1702AL-1 AM1702AL-1 D8237A-5 AM9517A-5DC 
B1702AL-2 AM1702AL-2 D8238 * D8238 
C2101-1 AM9101ADC D8251A D8251A 
C2101A AM9101CDC D8253 D8253 
C2101A-2 AM9101DDC D8253-5 D8253-5 @ 
C2101A-4 AM9101BDC D82530 S52081 Z8530DC 
C2101AL AM91L01CDC D82530-6 S52098 Z8530ADC 
C2101AL-4 AM91L01BDC D8255A D8255A 
C2111-1 AM9111ADC D8255A-5 D8255A-5 
C2111A AM9111CDC D8259A D8259A 
C2111A-2 AM9111DDC D8259A-2 - D8259A-2 
C2111A-4 AM9111BDC D8751H D8751H 
C2111AL AM91L11CDC LD8031AH ID8031AHB 
C2111AL-4 AM91L11BDC LD8085AH ID8085AHB 
C2112-1 AM9112ADC LD8086 ID8086B 
C2112A AM9112CDC LD8088 ID8088B 
C2112A-2 AM9112DDC LD8155H ID8155HB 
C2112A-4 AM9112BDC LD8251A ID8251AB 
C2112AL AM91L12CDC LD8253 ID8253B 
C2112AL-4 AM91L12BDC LD8255A ID8255AB 
C80286-6 S####H# R80286-6/C2 LD8255A-5 ID8255A-5B 
C8231-8 AM9511ADC LD8259A ID8259AB 
C8231A AM9511A-1DC MD8031AH MD8031AHB 
C8231A-8 ~ AM9511ADC MD8080A MD8080AB 
C8232 AM9512DC MD8086B * MD8086B 
D2114 AM9114BDC MD8212B MD8212B 
D2114-2 AM9114EDC MD8216B MD8216B 
D2114-3 AM9114CDC MD8226 MD8226 
D2114A-4 AM9114EDC MD8226B MD8226B 
D2114A-5 AM9114EDC MD8228B AM8228DMB 
D2114L AM9114BDC N80186 N8&0186 
D2114L2 AM9114EDC N8031AH N8031AH 
D2114L3 AM9114CDC P2101-1 AM9101APC 
D2147H-1 AM2147-35DC P2101A AM9101CPC 
D2147H-2 AM2147-45DC P2101A-2 AM9101DPC 
D2147H-3 AM2147-55DC P2101A-4 AM9101BPC 
D2148H AM2148-70DC P2101AL AM91L01CPC 
D2148H-3 AM2148-55DC P2101AL-4 AM91L01BPC 
D2149H AM2149-70DC P2111-1 AM9111APC 
D2149H-2 AM2149-45DC P2111A AM9111CPC 
D2149H-3 AM2149-55DC P2111A-2 AM9111DPC 
D2716 * AM2716DC P2111A-4 AM9111BPC 
D2732 * AM2732DC P2111AL AM91L11CPC 
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COMPETITOR 
PART NUMBER 


P2112-1 
P2112A 
P2112A-2 
P2112A-4 
P2112AL 
P2112AL-4 
P2114 : 
P2114-3 
P2114A-4 
P2114A-5 
P2114AL-4 
P2114L 
P2114L2 
P2114L3 
P2141-2 
P2141L-3 
P2141L-4 
P2141L-5 
P8031AH 
P8080A 
P8080A-1 
P8080A-2 
P8085AH 
P8085AH-2 
P8086 
P8086-2 
P8088 
P8155 
P8155H 
P8155H-2 
P8156 
P8156H 


- P8156H-2 


P8212 
P8216 
P8226 
P8237A-4 
P8237A-4 
P8237A-5 
P8237A-5 
P8251A 
P8253 
P8253-5 
P82530 $52081 
P82530 S$52098 
P8255A 
P8255A-5 
P8259A 
P8259A-2 
P8286 
P8287 
QD8031AH 
QD8080A 
QD8085AH 
QD8086 
QD8086-2 
QD8088 
QD8088-2 
QD8155H 
QD8155H-2 
QD8156H 
QD8156H-2 
QD8237A-4 
QD8237A-4 
QD8237A-5 
QD8237A-5 
QD8251A 
QD8253 
QD8253-5 


* 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


AMD 
PART NUMBER 


INTEL CORPORATION (Cont.) 


AM9112APC 
AM9112CPC 
AM9112DPC 
AM9112BPC 
AM91L12CPC 
AM91L12BPC 
AM9114BPC 
AM9114CPC 
AM9114EPC 
AM9114EPC 
AM91L14EPC 
AM9114BPC 
AM9114EPC 
AM9114CPC 
AM21L41-12PC 
AM21L41-15PC 
AM21L41-20PC 
AM21L41-25PC 
P8031AH 
P8080A 
P8080A-1 
P8080A-2 
P8085AH 
P8085AH-2 
P8086 
P8086-2 
P8088 

P8155 

P8155H 
P8155H-2 
P8156 

P8156H 
P8156H-2 
P8212 

P8216 

P8226 
AM9517A-4PC 
P8237A-4 
P8237A-5 
AM9517A-5PC 
P8251A 

P8253 
P8253-5 
Z8530PC 
Z8530APC 
P8255A 
P8255A-5 
P8259A 
P8259A-2 
DP8304BN 
DP8303N 
D8031AHB 
D8080AB 
D8085AHB 
D8086B 
D8086-2B 
D8088B 
D8088-2B 
D8155HB 
D8155H-2B 
D8156HB 
D8156H-2B 
D8237A-4B 
AM9517A-4DCB 
AM9517A-5DCB 
D8237A-5B 
D8251AB 
D8253B 
D8253-5B 


A-5 


a 


QD8255A 
QD8255A-5 
QD8259A 
QD8259A-2 
R80186 
R80 186-10 
R80188 
R80286-6 SH##HHH 
R80286-8 S####H 
Z82530-6 
1402A 
1403A 
1404A 
1406 

2125 

2125 
2125A-2 
2125AL 
2125AL-2 
2125H-2 
2125H-3 
2141L-3 
2141L-4 
2141L-5 
2147H 
2148H-3 
2401 

2401 


3636B-1 


LMU558PC 
L29C520 


LT1016CH 


LT1016CN 
LT1016MH 


M5L8085AP 
M5L8085AS 
M5L8155P 
M5L8156P 
M5L8251AP 
M5L8253P-5 
M5L8259AP 
M5M5188 
M58255AP-5 


+ +£+ © £ 


* 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 


COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER 


D8255AB 
D8255A-5B 
D8259AB 
D8259A-2B 
R80 186 

R80 186-10 
R80188 
R80286-6/C2 
R80286-8/C2H 
2803 1ADC 
AM2802PC 
AM2803PC 
AM2804PC 

AM 1406 
AM93425APC 
AM93425PC 
AM93425DC 
AM93L425ADC 
AM93L425DC 
AM93425SADC 
AM93425ADC 
AM21L41-15PC 
AM21L41-20PC 
AM21L41-25PC 
AM2147-70DC 
AM2148-55DC 
P2401 

C2401 

P2401 

C2401 
AM3101DC 
AM27S02PC 
AM27S02DC 
AM27LSO00DC 
AM27LS01DC 
AM27S20PC 
AM27S30PC 
AM27S32PC 
AM27S21PC 
AM27S13PC 
AM27S31PC 
AM27S33PC 
AM27S181PC 
AM27S191PC 
AM27S191APC 


LOGIC DEVICES 


LMU558DC 


AM25S558DC 
AM25S558PC 
AM29520ADC 


AM686HC 
AM686CN 
AM686HE 


MARTIN MARIETTA COMPANY 
MR80186-6 MR80186-6B 
MITSUBISHI 


P8085A 
D8085A 
P8155 
P8156 
P8251A 
P8253-5 
P8259A 


AM99C 164-55DC 


P8255A-5 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


COMPETITOR AMD COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER 


MOSTEK CORPORATION 4064 AM27S02PC 


PART NUMBER @ 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 


MK1002P * AM2810PC 
MK 1007 |AM2847PC 
MK2764 * AM2764DC DACO0802LCJ * DAC-08HQ 
MK3892BDCG AM7992BDC DMDM8&589 *AM3101DC 
MK4116 * AM9016EPC. DMPAL10H8ANC AMPAL18P8ALPC 
MK4802-1 AM9128-10PC DMPAL 10H8A2NC AMPAL 18P8QPC 
MK4802-3 AM9128-20PC DMPAL10H8NC AMPAL18P8LPC 
DMPAL10L8ANC AMPAL18P8ALPC 

DMPAL i0L8A2NC AMPAL18P6QPC 
DAC-O8HL * DAC-08HQ DMPAL10L8NC AMPAL18P8LPC 
MCM2016HP70 AM9128-70PC DMPAL12H6ANC AMPAL18P8ALPC 
MCM21L14L20 AM9114EDC DMPAL12H6A2NC AMPAL18P8QPC ) 
MCM21L14L30 AM9114CDC DMPAL12H6NC AMPAL18P8LPC } 
MCM21L14P20 AM9114EPC DMPAL12L6ANC AMPAL18P8ALPC ; 
MCM2114L20 AM9114EDC DMPAL12L6A2NC AMPAL18P8QPC 
MCM2114L30 AM9114CDC DMPAL12L6NC AMPAL18P8LPC 
MCM2114P20 AM9114EPC DMPAL14H4ANC AMPAL18P8ALPC | 
MCM2114P30 AM9114CPC DMPAL14H4A2NC AMPAL18P8QPC : 
MCM2114P45 AM9114BPC DMPAL14H4NC AMPAL18P8LPC ' 
MCM2148C70 AM2148-70DC DMPAL14L4ANC AMPAL18P8ALPC | 
MCM2167HL35 AM2167-35DC DMPAL14L4A2NC AMPAL18P8QPC , 
MCM2167HL45 AM2167-45DC DMPAL14L4NC AMPAL18P8LPC : 
MCM2167HL55 AM2167-55DC DMPAL16H2ANC AMPAL18P8ALPC | 
MCM2167HP35 AM2167-35PC DMPAL16H2A2NC AMPAL18P8QPC ) 
MCM2167HP45 AM2167-45PC DMPAL16H2NC AMPAL18P8LPC | 
MCM2167HP55 AM2167-55PC DMPAL16L2ANC AMPAL18P8ALPC : 
MCM2532 * AM2732DC © DMPAL16L2A2NC AMPAL 18P8QPC | 
MCM27 16L * AM2716DC DMPAL16L2NC AMPAL18P8LPC | 
MCM4116 * AM9016EPC DMPAL16L8A-1JC AMPAL16L8ADC 
MCM6116P 12 AM9128-10PC DMPAL16L8A-1JM AMPAL16L8ADE | 
MCM6116P15 AM9128-15PC DMPAL16L8A-1NC AMPAL16L8APC 3 
MCM6116P20 AM9128-20PC DMPAL16L8AJC AMPAL16L8LDC : 
MCM6147P55 AM2147-55DC DMPAL16L8ANC AMPAL16L8LPC : 
MCM6147P70 AM2147-70DC DMPAL 16L8A2JC AMPAL16L8LDC 
MCM6168P45 AM2168-45PC DMPAL16L8A2JM AMPAL16L8LDE 
MCM6168P55 AM2168-55PC DMPAL16L8A2NC AMPAL16L8LPC , 
MCM6168P70 AM2168-70PC DMPAL16L8BJC AMPAL16L8BDC 
MCM6288 AM99C 164-55DC DMPAL16L8BNC AMPAL16L8BPC 
MCM7621 AM27S13DC DMPAL16L8JC AMPAL16L8DC , 
MCM7641 AM27S31DC DMPAL16L8JM AMPAL16L8DE 
MCM7642 AM27S32DC DMPAL16L8NC AMPAL16L8PC 
MCM7643 AM27S33DC DMPAL16R4A-1JC AMPAL16R4ADC | 
MCM7681 AM27S181DC DMPAL16R4A-1JM AMPAL16R4ADE 
MCM7685 AM27S185DC DMPAL16R4A-1NC AMPAL16R4APC 
MCM93422A AM93422DC DMPAL16R4AJC AMPAL16R4LDC 
MCM93425 AM93425APC DMPAL16R4ANC AMPAL16R4LPC 
MCM93425 AM93425PC DMPAL16R4A2JC AMPAL16R4LDC 
MCM93425 AM93425DC DMPAL16R4A2JM AMPAL16R4LDE 
MC26LS31L AM26LS32DC DMPAL16R4A2NC AMPAL16R4LPC 
MC26LS31L AM26LS31DC DMPAL16R4BJC AMPAL16R4BDC 
MC26LS31P AM26LS31PC DMPAL16R4BNC AMPAL 16R4BPC 
MC26LS32P AM26LS32PC DMPAL16R4JC AMPAL16R4DC 
MC26S10P AM26S 10PC DMPAL16R4JM AMPAL16R4DE 
MC26S11L AM26S11DC DMPAL 16R4NC AMPAL16R4PC 
MC26S11P AM26S11PC DMPAL16R6A-1JC AMPAL 16R6ADC 
MC3448AL MC3448AL DMPAL16R6A-1JM AMPAL 16R6ADE 
MC3448AP MC3448AP DMPAL16R6A-1NC AMPAL16R6APC 
MC6108L AM6108DC DMPAL16R6AJC AMPAL16R6LDC 
MC74F2960 AM2960DC DMPAL16R6ANC AMPAL16R6LPC 
MC74F2960 AM29C60DC DMPAL16R6A2JC AMPAL16R6LDC 
MC74F2960-1 AM2960-1DC DMPAL16R6A2JM AMPAL 16R6LDE 
MC74F2960-1 AM29C60-1DC DMPAL 16R6A2NC AMPAL 16R6LPC 
MC74F2968A AM2968APC DMPAL 16R6BJC AMPAL16R6BDC 
MC74F2969 AM2969PC DMPAL16R6JC AMPAL16R6DC 
MC74F2970 AM2970JC DMPAL16R6JM AMPAL 16R6DE 
SN74ALS790J * AMZ8160DC DMPAL16R6NC AMPAL16R6PC 
SN74LS 189 AM27LS03DC DMPAL 16R6NC AMPAL 16R6BPC 
SN74LS289 AM27LS02DC DMPAL16R8A-1JC AMPAL 16R8ADC 
SN74LS299N SN74LS299N DMPAL16R8A-1JM AMPAL16R8ADE 
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COMPETITOR 
PART NUMBER 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


AMD 
PART NUMBER 


NATIONAL SEMICONDUCTOR (Cont.) 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


AMD 
PART NUMBER 


DM81LS95N DM81LS95N 
DMPAL16R8AJC AMPAL16R8LDC DM81LS97N * DM81LS97N 
DMPAL16R8ANC AMPAL16R8LPC DM85S06 * AM27S06DC 
DMPAL16R8A2JC AMPAL16R8LDC DM85S07 AM27S07DC 
DMPAL16R8A2JM AMPAL 16R8LDE DM85S07A AM27S07ADC 
DMPAL16R8A2NC AMPAL16R8LPC DM8599 AM27S03DC 
DMPAL16R8BJC AMPAL 16R8BDC DM8599 AM27S03PC 
DMPAL 16R8BNC AMPAL16R8BPC DM86L99 AM27LS03PC 
DMPAL 16R8JC AMPAL16R8DC DM87SR25 AM27S25DC 
DMPAL16R8JM AMPAL16R8DE DM87SR25B AM27S25ADC 
DMPAL16R8NC AMPAL16R8PC DM87S 181A AM27S181ADC 
DMPAL20L8AJC AMPAL20L8ADC DM87S 184 AM27PS185DC 
DMPAL20L8ANC AMPAL20L8APC DM87S 185 AM27S 185DC 
DMPAL20L8BJC AMPAL20L8BDC DM87S185A AM27S 185ADC 
DMPAL20L8BNC AMPAL20L8BPC DM87S185N AM27S 185PC 
DMPAL20RP4BJC AMPAL20RP4BDC DM87S195B AM27S41ADC 
DMPAL20RP4BNC AMPAL20RP4BPC DM87S281 AM27S281ADC 
DMPAL20RP6BJC AMPAL20RP6BDC DM87S291A/B AM27S291ADC 
DMPAL20RP6BNC AMPAL20RP6BPC DM87S321 AM27S43DC 
DMPAL20RP8BJC AMPAL20RP8BDC DM87S321A AM27S43ADC 
DMPAL20RP8BNC AMPAL20RP8BPC DM87S474N AM27S31PC 
DMPAL20R6AJC AMPAL20R6ADC DM87S475N * AM27S30PC 
DMPAL20R6ANC AMPAL20R6APC DP8212J D8212 
DMPAL20R6BJC AMPAL20R6BDC DP8216J D8216 
DMPAL20R6BNC AMPAL20R6BPC DP8216N P8216 
DMPAL20R8AJC AMPAL20R8ADC DP8226MJ MD8226 
DMPAL20R8ANC AMPAL20R8APC DP8226N P8226 
DMPAL20R8BJC AMPAL20R8BDC DP8228J D8228 
DMPAL20R8BNC AMPAL20R8BPC DP8228N P8228 
DM 10474 AM 10474-25DC DP8238J * D8238 
DM10474A AM10474-15DC DP8238N * P8238 
DM74A387 AM27S20PC DP8303J DP8303J 
DM74LS 189 AM27LS03DC DP8303N DP8303N 
DM74LS189N AM27LS03PC DP8304BJ DP8304BJ 
DM74LS289N AM27LS02PC DP8304BN DP8304BN 
DM74S 188 AM27S18ADC DP8307J DP8307J 
DM74S 188 AM27S18PC DP8307N DP8307N 
DM74S 189 SN74S 189N DP8308J DP8308J 
DM74S 189 AM27S03DC DP8308N DP8308N 
DM74S 189 AM27S02PC DS26LS3 1J AM26LS31DC 
DM74S189A AM27S03ADC DS26LS31MJ * AM26LS31DM 
DM74S200 AM27LS00DC DS26LS31N AM26LS31PC 
DM74S206 AM27LS01DC DS26LS32J AM26LS32DC 
DM74S206N AM27LS01PC DS26LS32N AM26LS32PC 
DM74S287 AM27S21PC DS26LS33J AM26LS33DC 
DM74S287 AM27S821DC DS26LS33N AM26LS33PC 
DM74S288 AM27S19ADC DS26S 10N AM26S 10PC 
DM74S2880 AM27S19PC DS26S 11J AM26S11DC 
DM74S289 AM27S02DC DS26S11N AM26S11PC 
DM74S289A AM27S02ADC DS3691J AM26LS30DC 
DM74S289J * SN74S289J DS3691N AM26LS30PC 
DM74S289N AM27S02PC IDM2901A JM/883 AM29C01/BQA 
OM74S387 AM27S20DC IDM2901A-1NC * AM2901BPC 
DM74S472 AM27S29PC IDM2901A-2JC AM2901CDC 
DM74S$472 AM27S29DC IDM2901A-2NC AM2901CPC 
DM74S472A AM27S29ADC IDM2901A-2NC * AM2901BPC 
DM74S473 * AM27S28PC IDM2909AJC AM2909ADC 
DM74S474 AM27S31DC IDM2909AJM/883 AM2909A/BXA 
DM74S474A AM27S31ADC IDM2909ANC AM2909APC 
DM74S57 1 AM27S13DC IDM2910A DM/883 AM29C10A/BQA 
DM74S57 1B AM27S13ADC IDM29 10AJC AM2910ADC 
DM74S572 AM27S32PC IDM29 10AJM/883 AM2910A/BQA 
DM74S572 AM27S32DC IDM2910ANC AM2910APC 
DM74S572A AM27S32ADC IDM2911ADC AM2911ADC 
DM74S573 AM27S33PC IDM2911ANC AM2911APC 
DM74S573 AM27S33DC IDM29705ADC * AM29705DC 
DM74S573B AM27S33ADC IDM29705ADC AM29705ADC 
DM7489J AM3101-1DC IDM29705ANC AM29705APC 
DM7489N AM3101-1PC IDM29705ANC * AM29705PC 
DM81LS95J * DM81LS95J IDM29705DC * AM29705DC 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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COMPETITOR 
PART NUMBER 


NATIONAL SEMICONDUCTOR (Cont.) 


INS8080AJ 
INS8080AV- 1 
INS8080AJ-2 
LF198H 
LF298H 
LF398H 
LF398H/883 
LF398N 

MM 1402A 
MM 1403A 
MM 1404A 
MM2114J3 
MM2114J3L 
MM2114N3 
MM2114N3L 
MM27 16 
MM4006 
MM4025 
MM4027 
MM4055 
MM4056 
MM4057 
MM5025 
MM5026 
MM5027 
MM5055 
MM5057 
MM5058 
MM5202AQ 
MM5290 
NMC2148 
NMC2 148-3 
748288 
87SR181 
878191 


NIPPON ELECTRONIC COMPANY 


DP8226D 
MPD2111 
UPB 100474-15 
UPB10474-15 
UPD2114LC-3 
UPD2114LD-1 
UPD2114LD-3 
UPD2147-2 
UPD2147-3 
UPD2 147-5 
UPD2149-1 
UPD2149-2 
UPD2149D 
UPD2167-2 
UPD2 167-3 
UPD2716 
UPD2732 
UPD40 16-2 
UPD4016-3 
UPD416 
UPD4362 
UPD4444 
UPD446-2 
UPD446-2 
UPD6514 
UPD8080AFC 
UPD80805AHD 
UPD8085A-2D 
UPD8085AC 
UPD8085AC-2 
UPD8085AD 
UPD8085AHC 


Competitor to AMD 
Cross Reference Guide 


AMD 
PART NUMBER 


UPD8086-1D D8086-1 
D8080A UPD8086-2D D8086-2 
D8080A-1 UPD8086D D8086 
D8080A-2 UPD8088D D8088 
LF198H UPD8151AD D8251A 
LF298H UPD8155-2C P8155-2 
LF398H UPD8155-2D D8155-2 
LF398HB UPD8155C P8155 
LF398N UPD8155D D8155 
AM2802PC UPD8155HC P8155H 
AM2803PC UPD8155HC-2 P8155H-2 
AM2804PC UPD8155HD D8155H 
AM9114CDC UPD8155HD-2 D8155H-2 
AM9114CDC UPD8156-2C P8156-2 
AM9114CPC UPD8156-2D D8 156-2 
AM9114CPC UPD8156C P8156 
* AM2716DC UPD8156D D8 156 
AM 1406 UPD8156HC P8156H 
* AM2825PC UPD8156HC-2 P8156H-2 
* AM2827PC UPD8156HD D8156H 
AM2855PC UPD8156HD-2 D8156H-2 
AM2856PC UPD8212C P8212 
AM2857PC UPD8212D D8212 
AM2855PC UPD8216C P8216 
AM2856PC UPD8216D D8216 
* AM2827PC UPD8226C P8226 
AM2855PC. UPD8228C P8228 
AM2857PC UPD8228D D8228 
AM2833PC UPD8237AC-5 P8237A-5 
* AM1702ADC UPD8237AD-5 D8237A-5 
* AM9016EPC UPD8251AC P8251A 
AM2148-70DC UPD8253C-2 P8253-2 
AM2148-55DC UPD8253C-5 P8253-5 
AM27S19SADC UPD8253D D8253 
AM27S37ADC UPD8253D-2 D8253-2 
AM27S191ADC UPD8253D-5 D8253-5 
UPD8255AC-5 P8255A-5 
UPD8255AD D8255A 
D8226 UPD8255AD-5 D8255A-5 
AM9111APC UPD8259AC P8259A 
AM 100474-15DC UPD8259AC-2 P8259A-2 
AM10474-15DC UPD8259AD D8259A 
AM9114EPC UPD8259AD-2 D8259A-2 
AM9114CDC 
AM9114EDC 
AM2147-70DC SP9685CM10/S AM685HL 
AM2147-55DC SP9685CM10/S AM6685HL 
AM2147-45DC SP9685DG 16 AM685DL 
AM2149-45DC SP9685DG 16 AM6685DL 
AM2149-35DC SP9687DG 16 AM687ADL 
AM2149-55DC SP9687DG 16 AM6687DL 
AM2167-70PC 
AM2167-55PC 
* AM2716DC DAC-08HQ * DAC-08HQ 
* AM2732DC DAC-86EX AM6070DC 
AM9128-20PC DAC-86EX AM6070ADC 
AM9128-15PC DAC-88EX AM6072DC 
* AM9016EPC DAC312BR AM6012DE 
AM99C 164-55DC DAC312FR AM6012DC 
AM91L14EPC 
AMS 128-20PC 
AM9128-15PC DAC-08HDM * DAC-08HQ 
AM91L14EPC DAC-6012 AM6012PC 
P8080A 29611 AM27S13PC 
D8085AH 29611 AM27S13DC 
D8085A-2 29611A AM27S13ADC 
P8085A 29620 * AM27S28PC 
P8085A-2 29621 AM27S29PC 
D8085A 29621 AM27S29DC 


P8085AH 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


29621A 


AMD 
PART NUMBER 


AM27S29ADC 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER 


RAYTHEON COMPANY (Cont.) 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


N74S289 


AMD 
PART NUMBER 


AM27S02PC 


AM27S31PC N74S301 AM27LS01PC 
AM27S181PC N74S350N AM25S 10PC 
AM27S181DC N82S11 AM93425PC 
AM27S181ADC N82S111 AM93425APC 
AM27S32PC N82S116 AM27LSOOPC 
AM27S33PC N82S117 AM27LS01PC 
AM27S185DC N82S 123 AM27S19PC 
AM27S20PC N82S 126 AM27S20PC 
; AM27S21PC N82S 129 AM27S21PC 
AM27S43DC N82S 136 AM27S32PC 
AM27S191PC N82S 137 AM27S33PC 
AM27S191DC N82S 140 * AM27S30PC 
AM27S191APC N82S 141 AM27S31PC 
AM27PS191DC N82S 146 * AM27S28PC 
N82S 147 AM27S29PC 
Ne2816 |AM27LSOOPC 
Z8001AB1 Z8001APC N82S17 AM27LS01PC 
| Z8001AD1 Z8001ADC N82S 181 AM27S181PC 
Z8001B1 Z8001PC N82S 185 AM27S185PC 
Z8001D1 Z8001DC N82S191 AM27S191PC 
Z8002AB1 Z8002APC N82S195 AM27S41PC 
Z8002AD1 Z8002ADC N82S23 AM27S18PC 
| Z8002B1 Z8002PC N82S25 AM27S02PC 
| Z8031AD1 Z8031ADC N82S25 AM27S02DC 
Z8530AB1 Z8530APC N82S62N N82S62N 
Z8530AD1 Z8530ADC SCN8031ACCI D8031AH 
Z8530B 1 Z8530PC SCN8031ACCN P8031AH 
Z8530D1 Z8530DC SN74S244N SN74S244N 
Z8530D2 Z8530DMB SN74S350J AM25S 10DC 
| Z8531AB1 Z853 1APC $2960 AM2960DC 
Z8531AD1 Z853 1ADC $2960 AM29C60DC 
Z8531B1 Z8531PC S2964B AM2964BPC 
Z8531D1 Z8531DC S74S200N AM27LSO0OPC 
$74S201 AM27LSO0PC 
$74S289 AM27S02PC 
SAB8086-1C D8086-1 S74S301N AM27LS01PC 
SAB8086-2C D8086-2 $828 11 AM93425ADC 
SAB8086C D8086 $82S111 AM93425ADC 
SAB8259APC P8259A $828 117 AM27LS01PC 
SAB8259A2P P8259A-2 $82S$ 131 7 AM27S13PC 
$82S 17 AM27LS01PC 
$828195 AM27841DC 
AM2960DC * AMZ8160DC $82S823 AM27S18PC 
AM6012F AM6012PC $82S825 AM27S02PC 
L1010-45C AM29L510DC $82S25 * SN74S289J 
L1010-45CB * AM29L510DMB 2502 AM2802PC 
L1010-45CB AM29L510/BXC 2503 AM2803PC 
L1010-45CC * AM29L510DMB 2504 AM2804PC 
L1010-65C AM29L510DC 2506 AM1406 
L1010-65CB * AM29L510DMB 2521 * AM2809PC 
L1010-65CB AM29L510/BXC 2524 * AM2807PC 
L1010-65CC * AM29L510DMB 2525 * AM2808PC 
| L1010-90C AM29L510DC 2525 * AM2807PC 
L1010-90CB * AM29L510DMB 2532 AM2847PC 
L1010-90CB AM29L5 10/BXC 2533 AM2833PC 
L1010-90CC * AM29L510DMB 29651 AM27S 185PC 
N/S82HS641 AM27S49ADC 8X305DC AM29X305ADC 
N/S82LS 16 AM27LS00DC 82HS195 AM27S41ADC 
N/S82LS 17 AM27LS01DC 82HS321 AM27S43ADC 
N/S82S 16 AM27LSO0OADC 825123 AM27S19DC 
NESOO9F * DAC-08HQ 82S 123A AM27S19ADC 
NS2S62F N82S62F 82S 123A AM27S19SADC 
N3101A AM27S02PC 82S 126 AM27S20DC 
@ N3101A AM27S02DC 82S 126A AM27S20ADC 
N54S201 AM27LS00PC 82S 129 AM27S21DC 
N74S 189 AM27S03PC 82S 129A AM27S21ADC 
| N74S 189 AM27S03DC 828131 AM27S13DC 
N74S200 AM27LS00PC 82S131A AM27S13ADC 


N74S201 AM27LSO00PC 82S 137 AM27S33DC 
* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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Competitor to AMD 
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COMPETITOR AMD COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER PART NUMBER 

PALI6RBACN AMPAL16R8APC 
828141 AM27S31DC PAL16R8AMJ AMPAL16R8ADE 
82S 147 AM27S29DC PAL16R8AMJB AMPAL16R8A/BRA 
82S 147A AM27S29ADC PAL20L8A-2CJT AMPAL20L8ALDC 
82S 181 AM27PS181DC PAL20L8A-2CNT AMPAL20L8ALPC 
82S 181B AM27S181ADC PAL20L8ACJT AMPAL20L8ADC 
82S 181B AM27S181DC PAL20L8ACNT AMPAL20L8APC 
82S 185 AM27PS185DC PAL20R6A-2CJT AMPAL20R6ALDC 
82S 185A AM27S185DC PAL20R6A-2CNT AMPAL20R6ALPC 
82S 185B AM27S185ADC PAL20R6ACJT AMPAL20R6ADC 
82S 191 AM27PS191DC PAL20R6ACNT AMPAL20R6APC 
82S191A AM27S191DC PAL20R8A-2CJT AMPAL20R8ALDC 
82S23 AM27S18DC PAL20R8A-2CNT AMPAL20R8ALPC 
82S23A AM27S18ADC PAL20R8ACJT AMPAL20R8ADC 
82S321 AM27S43DC PAL20R8ACNT AMPAL20R8APC 

SN74AS821JT AM29821DC 

SN74AS821JT AM29821ADC 
ST2825 * AM2825PC SN74AS821NT AM29821APC 
SYC2130 AM2130-10DC SN74AS821NT AM29821PC 
SYC2131 AM2130-10DC SN74AS822JT AM29822DC 
SY 1401 AM2803PC SN74AS822NT AM29822PC 
SY 1402 AM2802PC SN74AS823JT AM29823ADC 
SY 1404 AM2804PC SN74AS823JT AM29823DC 
SY2803 AM2803PC SN74AS823NT AM29823PC 
SY2804 AM2804PC SN74AS823NT AM29823APC 
SY2825 * AM2825PC SN74AS824JT AM29824DC 
SY2827 * AM2827PC SN74AS824NT AM29824PC 
SY2833 AM2833PC SN74AS825JT AM29825DC 

SN74AS825JT AM29825ADC 

| TEXAS INSTRUMENTS SN74ASB25NT AM29825APC 
ACT29116FN AM29C116JC SN74AS825NT AM29825PC 
ACT29116J AM29C116DC SN74AS826JT AM29826DC 
AM26LS22CJ AM26LS33DC SN74AS826NT AM29826PC 
AM26LS31CJ AM26LS3 1DC SN74AS841ANT AM29841APC 
AM26LS31CN AM26LS31PC SN74AS841JT AM29841DC 
AM26LS31MJ * AM26LS31DM SN74AS841J5T | AM29841ADC 
AM26LS32CJ AM26LS32DC SN74AS841NT AM29841PC 
AM26LS32CN AM26LS32PC SN74AS842JT AM29842DC 
AM26LS33ACN AM26LS33PC SN74AS842NT AM29842PC 
AM26S10CN AM26S 10PC SN74AS843JT AM29843DC 
AM26S11CN AM26S11PC SN74AS843JT AM29843ADC 
PAL16L8A-2CJ AMPAL16L8LDC SN74AS843NT AM29843APC 
PAL16L8A-2CN AMPAL16L8LPC SN74AS843NT AM29843PC 
PAL16L8A-2MJ AMPAL16L8LDE SN74AS844JT AM29844DC 
PAL16L8A-2MJB AMPAL16L8L/BRA SN74AS844NT AM29844PC 
PAL16L8ACJ AMPAL16L8ADC SN74AS845JT AM29845ADC 
PAL16L8ACN AMPAL16L8APC SN74AS845JT AM29845DC 
PAL16L8AMJ AMPAL16L8ADE SN74AS845NT AM29845PC 
PAL16L8AMJB AMPAL16L8A/BRA SN74AS845NT AM29845APC 
PAL16R4A-2CJ AMPAL16R4LDC SN74AS846JT AM29846DC 
PAL16R4A-2CN AMPAL16R4LPC SN74AS846NT AM29846PC 
PAL 16R4A-2MJ AMPAL16R4LDE SN74LS 189A AM27LSO03DC 
PAL16R4A-2MJB AMPAL16R4L/BRA SN74LS200N AM27LS00PC 
PAL16R4ACJ AMPAL16R4ADC SN74LS219A AM27LS07DC 
PAL16R4ACN AMPAL16R4APC SN74LS289A AM27LS02DC 
PAL16R4AMJ AMPAL16R4ADE SN74LS300J AM27LS01PC 
PAL16R4AMJB AMPAL16R4A/BRA SN74LS300J AM27LS01DC 
PAL16R6A-1MJ AMPAL 16R6ADE SN74LS322N AM25LS22PC 
PAL16R6A-2CJ AMPAL16R6LDC SN74LS323N AM25LS23PC 
PAL16R6A-2CN AMPAL16R6LPC SN74LS381N AM25LS381PC 
PAL16R6A-2MJ AMPAL 16R6LDE SN74LS382AN AM25LS2517PC 
PAL16R6A-2MJB AMPAL16R6L/BRA SN74LS382J AM25LS2517DC 
PAL 16R6ACJ AMPAL16R6ADC SN74LS385N AM25LS15PC 
PAL16R6ACN AMPAL16R6APC SN74LS388J AM25LS25 18DC 
PAL16R6AMJB AMPAL16R6A/BRA SN74LS465N DM81LS95N 
PAL16R8A-2CJ AMPAL16R8LDC SN74LS467N * DM81LS97N 
PAL16R8A-2CN AMPAL16R8LPC SN74LS688N AM25LS2521PC 
PAL16R8A-2MJ AMPAL16R8LDE SN74S 138 AM2924PC 
PAL16R8A-2MJB AMPAL16R8L/BRA SN74S161N SN74S 161N 
PAL16R8ACJ AMPAL16R8ADC SN74S 163N SN74S 163N 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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PART NUMBER 
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AMD 
PART NUMBER 


TEXAS INSTRUMENTS (Cont.) 


COMPETITOR 
PART NUMBER 


AMD 
PART NUMBER 


ee ee ee ee ee ee ee ee 


TIBPAL16R4-20MJB AMPAL16R4B/BRA 
SN748189 AM27S03PC TIBPAL16R4-20MLB AMPAL16R4B/B2A 
SN74S189 AM27S03DC TIBPAL16R6-15Cu AMPAL16R6BDC 
SN74S200N AM27LS00PC TIBPAL16R6-15CN AMPAL16R6BPC 
SN74S201 AM27LS00DC TIBPAL16R6-20MJB AMPAL16R6B/BRA 
SN74S201N AM27LSO0PC TIBPAL16R6-20MLB AMPAL16R6B/B2A 
SN74S209N AM93425DC TIBPAL16R8-15CJ AMPAL16R8BDC 
SN74S214N AM93425PC TIBPAL16R8-15CN AMPAL16R8BPC 
SN74S214N AM93425DC TIBPAL16R8-20MJB AMPAL16R8B/BRA 
SN74S240J * SN74S240J TIBPAL16R8-20MLB AMPAL16R8B/B2A 
SN74S240N SN74S240N TIBPAL20L10-20CJT AMPAL20L10-20DC 
SN748241J * SN748241d TIBPAL20L10-20CNT AMPAL20L10-20PC 
SN74S241N SN74S241N TIBPAL20L8-15CJT AMPAL20L8BDC 
SN74S251 AM2923PC_. TIBPAL20L8-15CNT AMPAL20L8BPC 
SN74S251N * SN74S251N TIBPAL20R6-15CJT AMPAL20R6BDC 
SN748252 AM2923PC TIBPAL20R6-15CNT AMPAL20R6BPC 
SN74S289 AM27S02DC TIBPAL20R8-15CJT AMPAL20R8BDC 
SN74S289N AM27S02PC TIBPAL20R8-15CNT AMPAL20R8BPC 
SN74S300N AM27LS01PC TIBPAL20X10-20CNT AMPAL20XRP10-20PC 
SN74S301N AM27LS01PC TIBPAL20X10CJT AMPAL20XRP10-20DC 
SN74S301N AM27LS01DC TIBPAL20X4-20CNT AMPAL20XRP4-20PC 
SN748373 AM2956PC TIBPAL20X4CJT AMPAL20XRP4-20DC 
SN74S373N SN74S373N TIBPAL20X8-20CNT AMPAL20XRP8-20PC 
SN748374 AM2954PC TIBPAL20X8CJT AMPAL20XRP8-20DC 
SN74S374N SN74S374N TIBPAL22V10ACNT AMPAL22V10APC 
SN74S378J AM25S07DC TIBPAL22V10CNT AMPAL22V10PC 
SN74S378N AM25S07PC TMS2114L20J AM91L14EDC 
SN74S388J AM25S18DC TMS2114L20N AM91L14EPC 
SN74S399J AM25S09DC TMS2114L45u AM91L14BDC 
SN74S399N AM25S09PC TMS2114L45N AM91L14BPC 
SN74S534N SN74S374N TMS211420NL AM9114EPC 
SN7489 * AM3101DC TMS2412 AM2802PC 
SN7489N SN7489N TMS2516 * AM2716DC 
SN7489N AM3101-1PC TMS3120 AM2847PC 
TBP18SA030 AM27S18PG TMS3128 * AM2809PC 
TBP18SA030 AM27S18DC T™MS3133 AM2833PC 
TBP18SA030 AM27LS18DC TMS3406 AM1406 
TBP18S030 AM27S19PC TMS3414 AM2804PC 
TBP18S030 AM27S19DC TMS40L45 AM91L14EPC 
TBP18S030 AM27LS19DC TMS4116 * AM9016EPC 
TBP24SA10 AM27S20DC TMS4244 AM9244BPC 
TBP24SA41 AM27S32PC TMS4245 AM9114EPC 
TBP24SA41 AM27S32DC TMS4313 AM2803PC 
rea Ai ieeaiee TOSHIBA CORPORATION 

TBP24841 AM27S33PC TMM2016-2 AM9128-20PC 
TBP24841 AM27S33DC TMM2016C-1 AM9128-10DC 
TBP24881 AM27S185PC TMM2016P AM9128-15PC 
TBP24881 AM27S185DC TMM2016P-1 AM9128-10PC 
TBP28R165 AM27S291ADC TMM323 * AM2716DC 
TBP28SA42 * AM27S28PC TMM416 * AM9016EPC 
TBP28SA46 * AM27S30PC TMP8031AH P8031AH 

TBP28S 166 AM27S191DC TMP8031AH D8031AH 

TBP28S 166 AM27S191PC TMP8085AP P8085A 

TBP28S42 AM27S29DC TMP8155P P8155 

TBP28S46 AM27S31PC TMP8156P P8156 

TBP28S46 AM27S31DC TMP8253P-5 P8253-5 

TBP28S86 AM27S181PC TMP8255AP P8255A 

TBP28S86 AM278181DC TMP8255AP-5 P8255A-5 
TB24SA10 AM27S20PC TMP8259AP P8259A 
THCT9510E-10UD AM29L510DC TRW CORPORATION 

THCT9510MJD * AM29L510DMB MPYO16HF1A * AM29516FMB 
THCT9510MJD AM29L510/BXC MPYO16HF1F * AM29516FMB 
TIBPAL16L8-15Cu AMPAL16L8BDC MPY016HJ1C AM29516DG 
TIBPAL16L8-15CN AMPAL16L8BPC MPY016HJ1G AM29516DCB 
TIBPAL16L8-20MJB AMPAL16L8B/BRA MPY016K-1J1C AM29516ADC 
TIBPAL16L8-20MLB AMPAL16L8B/B2A MPY016K-1J1G AM29516ADCB 
TIBPAL16R4-15CJ AMPAL16R4BDC MPY016KJ1C AM29516ADC 
TIBPAL16R4-15CN AMPAL16R4BPG MPY016KJ1G AM29516ADCB 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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COMPETITOR AMD 
PART NUMBER PART NUMBER 


TRW CORPORATION (Cont.) 


TDC1010J1G AM29510DCB 
TMC2010C1C AM29L510DCB 
TMC2010J3C 


AM29L510DC 


WTL1010AJC AM29L510DC 
WTL1010AJM * AM29L510DMB 


WTL1010AJM AM29L510/BXC 
WTL1010BJC AM29L510DC 
WTL1010BJM AM29L510/BXC 
WTL1010BJM * AM29L510DMB 
WTL1010JC AM29L510DC 
WTL1010JM * AM29L510DMB 
WTL1010JM AM29L510/BXC 
WTL1516AJC AM29L516DC 
WTL1516BJC AM29L516DC 
WTL1516JC AM29L516DC 
WTL2516BJM AM29L516/BXC 
WTL2517BJM AM29L517/BXC 


Z8001ACS Z8001ADC 
Z8001APS Z8001APC 
Z8001CS Z8001DC 
Z8001PS Z8001PC 
Z8002ACS Z8002ADC 
Z8002APS Z8002APC 
Z8002PS Z8002PC 
Z8031ACS Z8031ADC 
Z8530ACS Z8530ADC 
Z8530APS Z8530APC 
Z8530CM Z8530DMB 
Z8530CS Z8530DC 
Z8530PS Z8530PC 
Z8531ACS Z853 1ADC 
Z8531APS Z853 1APC 
Z8531CS Z853 1DC 
Z8531PS 2853 1PC 


ZILOG CORPORATION 


* ORDERING PART NUMBER DOES NOT APPEAR IN PRICE BOOK, CONSULT PRODUCT MANAGER FOR PRICING 
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CUSTOMER EDUCATION PUBLICATIONS 


Order Number Title Price 

29-1 Bit-Slice Design: Controllers and ALUs. D.E. White. (Garland 1981) ISBN 0-8240-7103-4. $ 30.00 
Introductory text. 

29-2 Bit-Slice Microprocessor Design. J. Mick & J. Brick. (McGraw-Hill 1980) ISBN 0-07-041781-4. $ 20.00 
Intermediate computer design. 

29-17 Am29203 Evaluation Board User's Guide (1 volume). Complete documentation and lab exercises $ 50.00 


for use with the Am29203 Evaluation Board. 


1-9 10-up 
03184A Bipolar Microprocessor, Logic and interface Data Book $8.00 $4.00 
03845A MOS Microprocessor and Peripheral Data Book $8.00 $4.00 
03862A Programmable Array Logic Handbook $6.00 $3.00 
08996A Amz29000 User's Manual $8.00 $4.00 


a  ———— 
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ORDER FROM: eos). | Os eee a ete Soe eer eee ener 
Advanced Micro Devices, Inc. Calif. residents add tax 

Customer Education, MS 71 TOTAL 

P.O. Box 3453 


Sunnyvale, California 94088 


SHIP TO: 


(if applicable) 


Pre-payment or Purchase Orders, only 


a 


TTT 


For Customer Education Course information, contact: 


@ Telephone: (408) 982-6277 
(800) 538-8450 Extension X26277 


® Mail: Advanced Micro Devices, Inc. 
Customer Education, MS. 71 
P.O. Box 3453 
Sunnyvale, California 94088 
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Advanced Micro Devices reserves the right to make changes in its product without notice in order to improve design or performance 
characteristics. The performance characteristics listed in this document are guaranteed by specific tests, guard banding, design and 
other practices common to the industry. For specific testing details, contact your local AMD sales representative. The company 
assumes no responsibility for the use of any circuits described herein. 
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U.S. AND CANADIAN SALES REPRESENTATIVES 


CALIFORNIA (Northern) © 


I? Incorporated 

3350 Scott Boulevard 

Suite 1001, Bldg. 10 

Santa Clara, California 95050 
Tel: (408) 988-3400 

TWX: 910-338-0192 


CANADA (Eastern) 

Vitel Electronics 

2235 Omesime Gagnon Lachine 
Montreal, Quebec, 

Canada H8T9Z7 

Tel: (514) 636-5951 

FAX: 514-636-1341 


Vitel Electronics 

5945 Airport Road, Suite 180 
Mississauga, Ontario 
Canada L4V 1R9 

Tel: (416) 676-9720 

TWX: 610-492-2528 


Vitel Electronics 
4019 Carling #301 
Kanata, Ottawa 
Canada K2K 2A3 
Tel: (613) 836-1776 


CANADA 

Vitel Electronics 
10601 S. Port Rd. 
Suite 324 

Calgary, Alberta 
Canada T2W 3M6 
Tel: (403) 278-5833 
FAX: 403-264-7726 


IDAHO 

Intermountain Tech. Mktg. 
712 East Fairview 

Suite 3 

Meridian, Idaho 83642-1744 
Tel: (208) 888-6071 


INDIANA 

Electronic Marketing Consultants 
5259 North Tacoma Avenue 
Suite 8 

Indianapolis, Indiana 46220 

Tel: (317) 253-1668 

FAX: 317-259-5718 


IOWA 

Lorenz Sales, Inc. 

5270 N. Park Place,. N.E. 
Cedar Rapids, lowa 52402 
Tel: (319) 377-4666 


KANSAS 

Lorenz Sales 

8115 West 63rd Street, Suite 1 
Merriam, Kansas 66202 

Tel: (913) 384-6556 

FAX: 913-384-6574 


MICHIGAN 

S.A.|. Marketing Corp. 
101 N. Alloy Dr. 

Fenton, Michigan 48430 
Tel: (313) 750-1922 
FAX: 313-750-1701 


MISSOURI 

Lorenz Sales 

8420 Delmar Boulevard 
Suite 208 

University, Missouri 63124 
Tel: (314) 997-4558 

FAX: 314-997-5829 


NEBRASKA 

Lorenz Sales, Inc. 

2809 Garfield 

Lincoln, Nebraska 68502 
Tel: (402) 475-4660 


NEW MEXICO 

Thorson Desert States 

9301 Indian School N.E. 

Suite 112 

Albuquerque, New Mexico 87112 
Tel: (505) 293-8555 

TWX: 910-989-1174 


NEW YORK 

Nycom, Inc. 

10 Adler Drive 

East Syracuse, New York 13057 
Tel: (315) 437-8343 

TWX: 710-541-1506 


OHIO 

Dolfuss-Root & Co. 
13477 Prospect Road 
Strongsville, Ohio 44136 
Tel: (216) 238-0300 
TWX: 810-427-9148 


- UTAH 
uy 


Dolfuss-Root & Co. 
950 Spring Grove Lane 
Columbus, Ohio 43085 
Tel: (614) 885-4844 
FAX: 614-846-1377 


Dolfuss-Root & Co. 


683 Miamisburg-Centerville Road 


Suite 202 
Centerville, Ohio 45459 
Tel: (513) 433-6776 


PENNSYLVANIA 

Dolfuss-Root & Co. 

United Industrial Park 

Suite 203A, Building A 

98 Vanadium Road 

Bridgeville, Pennsylvania 15017 
Tel: (412) 221-4420 

TWX: 510-697-3233 


pe biede 

2070 North Redwood Road 
Salt Lake City, Utah 84116 
Tel: (801) 595-0631 
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U.S. AND CANADIAN DISTRIBUTORS 


ALABAMA 


Arrow Electronics 

1015 Henderson Road 
Huntsville, Alabama 35805 
Tel: (205) 837-6955 


Hall-Mark Electronics 
4900 Bradford Drive N.W. 
Huntsville, Alabama 35805 
Tel: (205) 837-8700 

TWX: 810-726-2187 


Hamilton/Avnet Electronics 
4940 Research Drive 
Huntsville, Alabama 35805 
Tel: (205) 837-7210 

TWX: 810-726-2162 


Schweber Electronics 
4910-J Corporate Drive 
Huntsville, Alabama 35805 
Tel: (205) 895-0480 


ARIZONA 


Arrow Electronics 
2127 W. 5th Place 
Tempe, Arizona 85281 
Tel: (602) 968-4800 
TWX: 910-950-2019 


Hamilton/Avnet Electronics 
30 South McKemy Avenue 
Chandler, Arizona 85226 
Tel: (602) 231-5100 

TWX: 910-951-1535 


Schweber Electronics 
11049 North 23rd Drive 
Phoenix, Arizona 85029 
Tel: (602) 997-4874 
TWX: 910-950-1174 


Wyle Labs/EMG 

17855 North Black Canyon Freeway 
Phoenix, Arizona 85023 

Tel: (602) 884-7082 


CALIFORNIA 


Arrow Electronics 

2961 Dow Avenue 
Tustin, California 92680 
Tel: (714) 838-5422 
TWX: 910-595-2861 


Arrow Electronics 

9511 Ridgehaven Court 
San Diego, California 92123 
Tel: (619) 565-4800 

TWX: 910-335-1195 


Arrow Electronics 

19748 Dearborn Street 
Chatsworth, California 91311 
Tel: (213) 701-7500 

TWX: 910-493-2086 


Arrow Electronics 

521 Weddell Drive 
Sunnyvale, California 94086 
Tel: (408) 745-6600 

TWX: 910-339-9371 


Avnet Electronics 
350 McCormick Avenue 
Irvine Industrial Complex 
Costa Mesa, California 92626 
Tel: (714) 754-6111 

(213) 558-2345 
TWX: 910-595-1928 


Elmo Semiconductor Corp. 
7590 North Glenoaks Boulevard 
Burbank, California 91504-1052 
Tel: (818) 768-7400 

TWX: 910-321-2943 


Hall-Mark Electronics 

6341 Auburn Blvd., Suite D 
Citrus Heights, California 95610 
Tel: (916) 722-8600 


Hamilton/Avnet Electronics 
3170 Pullman 

Costa Mesa, California 92626 
Tel: (714) 641-4100 

TWX: 910-595-2638 


Hamilton/Avnet Electronics 
3002 East G Street 
Ontario, California 91764 
Tel: (714) 989-9411 

TWX: 910-321-2806 


Hamilton/Avnet Electronics 
4103 Northgate Boulevard 
Sacramento, California 95834 
Tel: (916) 920-3150 


Hamilton/Avnet Electronics 
4545 View Ridge Road 

San Diego, California 92123 
Tel: (619) 571-7500 

TWX: 910-335-1216 


Hamilton/Avnet Electronics 
1175 Bordeaux 

Sunnyvale, California 94089 
Tel: (408) 743-3300 

TWX: 910-339-9332 


Hamilton Electro Sales 
10950 West Washington Boulevard 
Culver City, California 90230 
Tel: (213) 558-2000 
TWX: 910-340-6364 

910-340-7073 
TELEX: 66-43-29 

66-43-31 

Hamilton/Avnet Electronics 
1361 “B” West 190th Street 
Gardena, California 90248 
Tel: (213) 217-6700 
FAX: 213-327-3794 


Schweber Electronics 

17822 Gillette 

Irvine, California 92714 

Tel: (213) 537-4320 
(714) 863-0200 

TWX: 910-595-1720 


Schweber Electronics 

90 East Tasman 

San Jose, California 95134 
Tel: (408) 946-7171 

TWX: 910-338-2043 


Schweber Electronics 

1771 Tribute Road 

Suite B 

Sacramento, California 95815 
Tel: (916) 929-9732 


Schweber Electronics 

21139 Victory Boulevard 
Canoga Park, California 91303 
Tel: (818) 999-4702 

TWX: 910-555-1720 

Schweber Electronics 

371 Van Ness Way, Suite 100 
Torrance, California 90501 

Tel: (213) 320-8090 

FAX: 213-320-0896 


Schweber Electronics 

Carroll Ridge Business Center 
6750 Nancy Ridge Road 
Suite D&E, Bidg. 7 

San Diego, California 92121 
Tel: (619) 450-0454 


Wyle Labs/EMG 

26677 Agoura Road 
Calabasas, California 91302 
Tel: (818) 880-9000 


Wyle Labs/EMG 

124 Maryland Street 

El Segundo, California 90245 
Tel: (213) 322-1763 


Wyle Labs/EMG 
Orange County Division 
17872 Cowan 

Irvine, California 92714 
Tel: (714) 863-9953 
TWX: 910-595-1572 


Wyle Labs/EMG 
18910 Teller Avenue 
Irvine, California 92715 
Tel: (714) 851-9953 
FAX: 310-371-9127 


Wyle Labs/EMG 

11151 Sun Center Drive 

Rancho Cordova, California 95670 
Tel: (916) 638-5282 

TWX: 310-371-9279 


Wyle Labs/EMG 

9525 Chesapeake Drive 
San Diego, California 92123 
Tel: (619) 565-9171 

TWX: 910-335-1590 


Wyle Labs/EMG 

3000 Bowers Avenue 

Santa Clara, California 95052 
Tel: (408) 727-2500 

TWX: 910-338-0296 


CANADA 


Arrow/Cesco 

4050 Jean Talon Ouest 
Montreal, Quebec 
Canada H4P 1W1 

Tel: (514) 735-5511 
TWX: 05-255-90 
Arrow/Cesco 

1093 Meyerside Drive, Unit 2 
Mississauga, Ontario 
Canada L5T 1M4 

Tel: (416) 661-0220 
TELEX: 06-218213 


Arrow/Cesco 

36 Antares Drive, Unit 100 
Nepean, Ontario 

Canada K2E 7W5 

Tel: (613) 226-6903 


Arrow/Cesco 

909 Boul. Charest Ouest 
Quebec, Quebec 
Canada GiN 2C9 

Tel: (418) 687-4231 


Future Electronics 

82 St. Regis Crescent North 
Downsview, Ontario 
Canada M3J 1Z3 

Tel: (416) 638-4771 

TWX: 610-491-1470 


Future Electronics 
Baxter Centre 

1050 Baxter Road 
Ottawa, Ontario 
Canada K2C 3P2 
Tel: (613) 820-8313 
TWX: 610-563-1697 


Future Electronics 
237 Hymus Boulevard 
Pointe Claire, Quebec 
Canada H9R 5C7 
Tel: (514) 694-7710 
FAX: (514) 695-3707 
TELEX: 82-3554 
05-823555 


Future Electronics 
1695 Boundary Rd. 
Vancouver, B.C. 
Canada V5K 4X7 
Tel: (604) 294-1166 


Hamilton/Avnet Electronics 

6845 Rexwood Road, Units 3-5 
Mississauga, Ontario, Canada L4V 1R2 
Tel: (416) 677-7432 

TWX: 610-492-8867 

Hamilton/Avnet Electronics 

190 Colonnade Road 

Nepean, Ontario, Canada K2E 7J5 

Tel: (613) 226-1700 

TWX: 610-562-1906 


Hamilton/Avnet Electronics 

2816 21st Street, N.E. 

Calgary, Alberta, Canada T2E 622 
Tel: (403) 250-9380 

TWX: 610-821-2286 


Hamilton/Avnet Electronics 

2795 Halpern 

St. Laurent, Quebec, Canada H4S 1P8 
Tel: (514) 335-1000 

TWX: 610-421-3731 


Hamilton/Avnet Electronics 
2550 Boundary Road, Suite 115 
Burnaby, British Columbia 
Canada V5M 3Z3 

Tel: (604) 437-6667 

TELEX: 04-356351 


COLORADO 


Arrow Electronics 

1390 South Potomac Street 
Suite 136 

Aurora, Colorado 80012 
Tel: (303) 696-1111 

TWX: 910-932-2999 

FAX: 303-695-6714 


Hamilton/Avnet Electronics 
8765 East Orchard Road 
Suite 708 

Englewood, Colorado 80111 
Tel: (303) 740-1000 

TWX: 910-935-0787 

FAX: 303-740-1001 


Schweber Electronics 

Highland Technical Business Park 
8955 East Nichols Avenue 

Suite 200 

Englewood, Colorado 80112 

Tel: (303) 799-0258 

FAX: 303-799-0730 


Wyle Labs/EMG 

451 East 124th Avenue 
Thornton, Colorado 80241 
Tel: (303) 457-9953 
TWX: 910-936-0770 


CONNECTICUT 


Arrow Electronics 

12 Beaumont Road 
Wallingford, Connecticut 06492 
Tel: (203) 265-7741 

TWX: 710-476-0162 


Hamilton/Avnet Electronics 
Commerce Park 

Commerce Drive 

Danbury, Connecticut 06810 
Tel: (203) 797-2800 

TWX: 710-456-9974 


Schweber Electronics 
Finance Drive 

Commerce Industrial Park 
Danbury, Connecticut 06810 
Tel: (203) 748-7080 

TWX: 710-456-9405 


FLORIDA 


Arrow Electronics 

1530 Bottlebrush Drive 
Palm Bay, Florida 32905 
Tel: (305) 725-1480 
TWX: 510-959-6337 


Arrow Electronics 

350 Fairway Drive 

Deerfield Beach, Florida 33441 
Tel: (305) 429-8200 

TWX: 510-955-9456 


Arrow Electronics 

Eastern Building 

Suite 503 

DeDiego Street 

Santurce, Puerto Rico 00911 


Hall-Mark Electronics 
15301 Roosevelt Boulevard 
Suite 303 

Clearwater, Florida 33520 
Tel: (813) 530-4543 

TWX: 810-863-0410 


Hall-Mark Electronics 

3161 S.W. 15th Street 
Pompano Beach, Florida 33069 
Tel: (305) 971-9280 

TWX: 510-956-9720 


Hall-Mark Electronics 
7648 Southland Boulevard 
Suite 100 

Orlando, Florida 32809 
Tel: (305) 855-4020 

TWX: 810-850-0183 


Hamilton/Avnet Electronics 
6801 N.W. 15th Way 

Ft. Lauderdale, Florida 33309 
Tel: soe 971-2900 

TWX: 510-956-3097 
Hamilton/Avnet Electronics 
3247 Tech Drive North 

St. Petersburg, Florida 33702 
Tel: (813) 576-3930 

TWX: 810-863-0374 


Hamilton/Avnet Electronics 
6947. University Blvd. 
Winter Park, Florida 32792 
Tel: (305) 628-3888 

TWX: 810-853-0322 


Schweber Electronics 

215 North Lake Boulevard 
Altamonte Springs, Florida 32701 
Tel: (305) 331-7555 

TWX: 810-848-0052 

Schweber Electronics 

3665 Park Central 

Building N 

Pompano Beach, Florida 33064 
Tel: (305) 977-7511 


GEORGIA 


Arrow Electronics 

3155-A Northwoods Parkway 
Norcross, Georgia 30092 
Tel: (404) 449-8252 

TWX: 810-766-0439 


Hall-Mark Electronics 

6410 Atlantic Boulevard, Suite 115 
Norcross, Georgia 30071 

Tel: (404) 447-8000 

TWX: 810-766-4510 


Hamilton/Avnet Electronics 
5825-D Peachtree Corners East 
Norcross, Georgia 30092 

Tel: (404) 447-7500 

TWX: 810-766-0432 


Schweber Electronics 
303 Research Drive 
Suite 210 

Norcross, Georgia 30092 
Tel: (404) 449-9170 
TWX: 810-766-1592 


ILLINOIS 


Arrow Electronics 

2000 Algonquin 
Schaumburg, Illinois 60173 
Tel: (312) 397-3440 

TWX: 910-291-3544 


Hall-Mark Electronics 

210 Mittel Drive 

Wood Dale, Illinois 60191 
Tel: agit 860-3800 

TWX: 910-651-0185 
Hamilton/Avnet Electronics 
1130 Thorndale Avenue 
Bensenville, Illinois 60106 
Tel: (312) 860-7780 

TWX: 910-227-0060 


Schweber Electronics 
904 cY 
Elk Grove Village, Illinois 60007 


Tel: a 2) 364-3750 
TWX: 910-222-3453 
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U.S. AND CANADIAN DISTRIBUTORS (Continued) 


INDIANA 


Arrow Electronics 

2495 Directors Row, Suite H 
Indianapolis, Indiana 46241 
Tel: (317) 243-9353 

TWX: 810-341-3119 


Hall-Mark Electronics 

4275 W. 96th Street 
Indianapolis, Indiana 46268 
Tel: (317) 872-8875 


Hamilton/Avnet Electronics 
485 Gradle Drive 

Carmel, Indiana 46032 
Tel: (317) 844-9333 

TWX: (810) 260-3966 


IOWA 


Arrow Electronics 

375 Collins Road, NE 
Cedar Rapids, lowa 52402 
Tel: (319) 395-7230 


Hamilton/Avnet Electronics 
915 33rd Avenue S.W. 
Cedar Rapids, lowa 52404 
Tel: (319) 362-4757 

TWX: 910-525-1316 


Schweber Electronics 
5270 N. Park Place N.E. 
Cedar Rapids, lowa 52402 
Tel: (319) 373-1417 


KANSAS 


Arrow Electronics 
8208 Melrose 

Suite 210 

Lenexa, Kansas 66215 
Tel: (913) 541-9542 


Hall-Mark Electronics 
10815 Lakeview Drive 
Lenexa, Kansas 66215 
Tel: (913) 888-4747 
TWX: 510-928-1831 


Hamilton/Avnet Electronics 
9219 Quivira Road 

Overland Park, Kansas 66215 
Tel: (913) 888-8900 

TWX: 910-743-0005 


Schweber Electronics 

10300 W. 103rd Street 

Suite #200 

Overland Park, Kansas 66214 
Tel: (913) 492-2921 


KENTUCKY 


Hamilton/Avnet Electronics 
805 A Newtown Circle 
Lexington, Kentucky 40511 
Tel: (606) 259-1475 


MARYLAND 


Arrow Electronics 

7524 Standish PI. 
Rockville, Maryland 20855 
Tel: (301) 564-3000 


Arrow Electronics 

8300 Guilford Road, Suite H 
Columbia, Maryland 21046 
Tel: (301) 995-0003 

TWX: 710-236-9005 


Hall-Mark Electronics 
10240 Old Columbia Road 
Columbia, Maryland 21046 
Tel: (301) 988-9800 

TWX: 710-862-1942 


Hamilton/Avnet Electronics 
6822 Oak Hall Lane 
Columbia, Maryland 21045 
Tel: (301) 995-3500 

TWX: 710-862-1861 
TELEX: 8-79-68 


Schweber Electronics 

9330 Gaither Road 
Gaithersburg, Maryland 20877 
Tel: (301) 840-5900 

TWX: 710-831-9089 


MASSACHUSETTS 


Arrow Electronics 

Arrow Drive 

Woburn, Massachusetts 01801 
Tel: (617) 933-8130 

TWX: 510-224-6494 


Hall-Mark Electronics 

6 Cook Street 

Pinehurst Park 

Billerica, Massachusetts 01821 
Tel: (617) 935-9777 

TWX: 710-348-0617 


Hamilton/Avnet Electronics 

10D Centennial Drive 

Peabody, Massachusetts 01960 
Tel: (617) 532-3701 


Schweber Electronics 

25 Wiggins Road 

Bedford, Massachusetts 01730 
Tel: (617) 275-5100 

TWX: 710-326-0268 


Sertech Labs 

10B Centennial Drive 

Peabody, Massachusetts 01960 
Tel: (617) 531-8673 

FAX: 617-596-7944 


MICHIGAN 


Arrow Electronics 

755 Phoenix Drive 

Ann Arbor, Michigan 48104 
Tel: (313) 971-8220 

TWX: 810-223-6020 


Arrow Electronics 

3510 Roger B Chaffee Drive 
Grand Rapids, Michigan 49508 
Tel: (616) 243-0912 


Hamilton/Avnet Electronics 
32487 Schoolcraft 

Livonia, Michigan 48150 
Tel: (313) 522-4700 

TWX: 810-242-8775 


Hamilton/Avnet Electronics 
2215 29th Street, S.E. 

Space A-5 

Grand Rapids, Michigan 49508 
Tel: (616) 243-8805 

TWX: 810-273-6921 


Schweber Electronics 
12060 Hubbard Drive 
Livonia, Michigan 48150 
Tel: (313) 525-8100 
TWX: 910-242-2983 


MINNESOTA 


Arrow Electronics 

5230 West 73rd Street 
Edina, Minnesota 55435 
Tel: (612) 830-1800 
TWX: 910-576-3125 


Hall-Mark Electronics 

10300 Valley View Road 

Eden Prairie, Minnesota 55344 
Tel: (612) 941-2600 

TWX: 910-576-3187 


Hamilton/Avnet Electronics 
12400 Whitewater Drive 
Minnetonka, Minnesota 55343 
Tel: (612) 932-0600 

TWX: 910-576-2720 


Schweber Electronics 
7424 W. 78th Street 
Edina, Minnesota 55345 
Tel: (612) 941-5280 
TWX: 910-576-3167 


MISSOURI 


Arrow Electronics 

2380 Schuetz Road 

St. Louis, Missouri, 63146 
Tel: (314) 567-6888 
TWX: 910-764-0882 


Hall-Mark Electronics 
13750 Shoreline Drive 
Earth City, Missouri 63043 
Tel: (314) 291-5350 

TWX: 910-760-0671 


Hamilton/Avnet Electronics 
13743 Shoreline Court 
Earth City, Missouri 63045 
Tel: (314) 344-1200 

TWX: 910-762-0684 


Schweber Electronics 

502 Earth City Expressway 
Suite #203 

Earth City, Missouri 63045 
Tel: (314) 739-0526 
TELEX: 43-40-65 


NEW HAMPSHIRE 


Arrow Electronics 

3 Perimeter Rd. 

Manchester, New Hampshire 03103 
Tel: (603) 668-6968 

TWX: 710-220-1684 


Hamilton/Avnet Electronics 

444 E. Industrial Drive 

Manchester, New Hampshire 03103 
Tel: (603) 624-9400 

TWX: 710-474-3255 


Schweber Electronics 

Bedford Farms Bidg. #6 

Kilton & South River Road 
Manchester, New Hampshire 03102 
Tel: (603) 625-2250 

TWX: 710-220-7572 


NEW JERSEY 


Arrow Electronics 

6000 Lincoin Drive E. 
Mariton, New Jersey 08053 
Tel: (609) 596-8000 

TWX: 710-897-0829 


Arrow Electronics 

6 Century Drive 

Parsippany, New Jersey 07054 
Tel: (201) 575-5300 

TWX: 710-734-4403 


Hall-Mark Electronics 

11000 Midlantic Drive 

Mt. Laurel, New Jersey 08054 
Tel: (609) 235-1900 

TWX: 710-940-0660 

FAX: 609-235-3381 


Hall-Mark Electronics 

107 Fairfield Road 

Fairfield, New Jersey 07006 
Tel: (201) 575-4415 

TWX: 710-734-4409 


Hamilton/Avnet Electronics 
1 Keystone Avenue 
Building 36 

Cherry Hill, New Jersey 08003 
Tel: (609) 424-0100 

TWX: 710-940-0262 
Hamilton/Avnet Electronics 
10 Industrial Road 

Fairfield, New Jersey 07006 
Tel: (201) 575-3390 

TWX: 710-734-4388 


Schweber Electronics 

18 Madison Road 

Fairfield, New Jersey 07006 
Tel: (201) 227-7880 

TWX: 710-480-4733 

NEW MEXICO 

Arrow Electronics 

2460 Alamo Avenue, S.E. 
Albuquerque, New Mexico 87016 
Tel: (505) 243-4566 

TWX: 910-989-1679 


Electronic Devices, Inc. 

3411 Bryn Mawr, N.E. 
Albuquerque, New Mexico 87107 
Tel: (505) 884-2950 

FAX: 505-884-2959 


Hamilton/Avnet Electronics 

2524 Baylor Drive, S.E. 
Albuquerque, New Mexico 87106 
Tel: (505) 765-1500 

TWX: 910-989-0614 


NEW YORK 


Arrow Electronics 

25 Hub Drive 

Melville, New York 11747 
Tel: (516) 694-6800 
TWX: 510-224-6155 


Arrow Electronics 
95 Horseblock Road 
Yaphank, New York 11719 


Arrow Electronics 

3375 Brighton Henrietta Townline 
Rochester, New York 14623 

Tel: (716) 427-0300 

TWX: 510-263-4766 


Arrow Electronics 

20 Oser Avenue 

Hauppauge, New York 11788 
Tel: (516) 231-1000 

TWX: (510) 227-6623 


Hall-Mark Electronics 
80 Rockwood Place 
Rochester, New York 14610 


Hamilton/Avnet Electronics 
103 Twin Oaks Drive 
Syracuse, New York 13206 
Tel: (315) 437-2642 

TWX: 710-541-0959 


Hamilton/Avnet Electronics 
933 Motor Parkway 
Hauppauge, New York 11788 
Tel: (516) 231-9800 

TWX: 510-224-6166 


Hamilton/Avnet Electronics 
333 Metro Park 

Rochester, New York 14623 
Tel: (716) 475-9130 

TWX: 510-253-5470 


Schweber Electronics 

3 Town Line Circle 
Rochester, New York 14623 
Tel: (716) 424-2222 

TWX: 710-541 --0601 


Schweber Electronics 

Jericho Turnpike 

Westbury, New York 11590 

Tel: (516) 334-7474 

TWX: 510-222-9470 
510-222-3660 


NORTH CAROLINA 


Arrow Electronics 

5240 Greens Dairy Road 
Raleigh, North Carolina 27604 
Tel: (919) 876-3132 

TWX: 510-928-1856 


Arrow Electronics 

938 Burke Street 

Winston-Salem, North Carolina 27101 
Tel: (919) 725-8711 

TWX: 510-931-3169 


Hall-Mark Electronics 

5237 North Boulevard 
Raleigh, North Carolina 27604 
Tel: (919) 872-0712 

TWX: 510-928-1831 


Hamilton/Avnet Electronics 
3510 Spring Forest Road 
Raleigh, North Carolina 27604 
Tel: (919) 878-0819 

TWX: 510-928-1836 


Schweber Electronics 

1 Commerce Center 

5285 North Boulevard 
Raleigh, North Carolina 27604 
Tel: (919) 876-0000 

TWX: 510-928-0531 


OHIO 


Arrow Electronics 

7620 McEwen Road 
Centerville, Ohio 45459 
Tel: (513) 435-5563 
TWX: 810-459-1611 


Arrow Electronics 
6238 Cochran 
Solon, Ohio 44139 
Tel: (216) 248-3990 
TWX: 810-427-9408 


Arrow Electronics 
1040 Crupper Avenue 
Columbus, Ohio 43229 
Tel: (614) 885-8362 


Hamilton/Avnet Electronics 
30325 Bainbridge Rd., Bidg. A 
Solon, Ohio 44139 

Tel: (216) 349-5100 

FAX: 216-831-2469 


Hamilton/Avnet Electronics 
954 Senate Drive 

Dayton, Ohio 45459 

Tel: (513) 439-6700 

TWX: 810-450-2531 


Hamilton/Avnet Electronics 
777 Brooksedge Boulevard 
Westerville, Ohio 43081 
Tel: (614) 882-7004 


Schweber Electronics 

23880 Commerce Park Road 
Beachwood, Ohio 44122 

Tel: (216) 464-2970 

TWX: 810-427-9441 


Schweber Electronics 
7865 Paragon Road 
Suite 210 

Dayton, Ohio 45459 
Tel: (513) 439-1800 


OKLAHOMA 


Arrow Electronics 

4719 South Memorial Drive 
Tulsa, Oklahoma 74145 
Tel: (918) 665-7700 


Hamilton/Avnet 

12121 E. 51st 

Suite 102A 

Tulsa, Oklahoma 74146 


Schweber Electronics 
4815 South Sheridan 
Fountain Plaza 

Suite #109 

Tulsa, Oklahoma 74145 
Tel: (918) 622-8000 


OREGON 


Almac Electronics 

1885 Northwest 169th Place 
Beaverton, Oregon 97006 
Tel: (503) 629-8090 

TWX: 910-467-8743 


Arrow Electronics 

10260 S.W. Nimbus Avenue 
Suite M3 

Uh ahs Oregon 97223 

Tel: (503) 684-1690 

TWX: 910-464-0007 


Hamilton/Avnet Electronics 
6024 S.W. Jean Road 

Bldg. C, Suite 10 

Lake Oswego, Oregon 97034 
Tel: (503) 635-8831 

TWX: 910-455-8179 


Wyle Labs/EMG 

5250 N.E. Elam Young Parkway 
Suite 600 

Hillsboro, Oregon 97124 

Tel: (503) 640-6000 

TWX: 910-460-2203 


PENNSYLVANIA 


Arrow Electronics 

650 Seco Road 

Monroeville, Pennsylvania 15146 
Tel: (412) 856-7000 

TWX: 710-797-3894 


Hamilton/Avnet Electronics 
2800 Liberty Avenue 

Building E 

Barareh ie Pennsylvania 15222 
Tel: (412) 281-4150 

TWX: 710-670-1127 


Schweber Electronics 
Prudential Business Campus 
231 Gibraltar Road 

Horsham, Pennsylvania 19044 
Tel: (215) 441-0600 

TWX: 510-665-6540 


Schweber Electronics 

1000 R.1.D.C. Plaza 

Suite 203 

Pittsburgh, Pennsylvania 15238 
Tel: (412) 782-1600 


TEXAS 


Arrow Electronics 

2227 West Braker Lane 
Austin, Texas 78758 
Tel: (512) 835-4180 
TWX: 910-874-1348 


Arrow Electronics 

3220 Commander Drive 
Carrollton, Texas 75006 
Tel: (214) 380-6464 
TWX: 910-860-5377 


Arrow Electronics 

10899 Kinghurst Drive, Suite 100 
Houston, Texas 77099 

Tel: (713) 530-4700 

TWX: 910-880-4439 


Hall-Mark Electronics 
12211 Technology Boulevard 
Austin, Texas 78727 
Tel: (512) 258-8848 
TWX: 910-874-2031 
Hall-Mark Electronics 
P.O. Box 660061 
11333 Page Mill Road 
Dallas, Texas 75243 
Tel: (214) 343-5000 
TWX: 910-867-4721 
Hall-Mark Electronics 
11420 Page Mill Rd. 
Dallas, Texas 75238 
Tel: (214) 553-4300 
TWX: 910-867-4775 


Hall-Mark Electronics 
8000 Wesitglen 
Houston, Texas 77063 
Tel: (713) 781-6100 
TWX: 910-881-2711 


Hamilton/Avnet Electronics 
1807 A West Braker Lane 
Austin, Texas 78758 

Tel: (512) 837-8911 

TWX: 910-874-1319 


Hamilton/Avnet Electronics 
4850 Wright Road 
Stafford, Texas 77477 
Tel: (713) 240-7733 

TWX: 910-881-5523 


Hamilton/Avnet Electronics 
2111 West Wainut Hill Lane 
Irving, Texas 75038 

Tel: 14) 550-7755 

TWX: 910-860-5929 
TELEX: 73-05-11 


Schweber Electronics 
11500 Metric, Suite 410 
Austin, Texas 78758 
Tel: (512) 339-0088 
FAX: 512-832-5921 


Schweber Electronics 
4202 Beltway Drive 
Dallas, Texas 75234 
Tel: (214) 661-5010 
TWX: 910-860-5493 


Schweber Electronics 

10625 Richmond Avenue, Suite 100 
Houston, Texas 77042 

Tel: (713) 784-3600 

TWX: 910-881-4836 


Wyle Labs/EMG 
2120 Braker Lane W. 
Suite F 

Austin, Texas 78758 
Tel: (512) 834-9957 
TWX: 910-378-7782 


Wyle Labs/EMG 

1810 N. Greenville Avenue 
Richardson, Texas 75081 
Tel: (214) 235-9953 


Wyle Labs/EMG 
11001 South Wilcrest 
Suite 100 

Houston, Texas 77099 
Tel: (713) 879-9953 


UTAH 


Arrow Electronics 

1515 W. 2200th South 
Salt Lake City, Utah 84119 
Tel: (801) 972-0404 


Hamilton/Avnet Electronics 
1585 West 2100 South 
Salt Lake City, Utah 84119 
Tel: (801) 972-2800 

TWX: 910-925-4018 


Wyie Labs/EMG 
1325 West 2200 South 
Suite E 
West Valley City, Utah 84119 
Tel: (801) 974-9953 
: 910-917-4040 


WASHINGTON 


Almac Electronics 

14360 S.E. Eastgate Way 
Bellevue, Washington, 98007 
Tel: (206) 643-9992 

TWX: 910-444-2067 


Arrow Electronics 

14320 N.E. 21st Street 
Bellevue, Washington 98005 
Tel: (206) 643-48 

TWX: 910-443-3033 


Hamilton/Avnet Electronics 
14212 N.E. 21st Street 
Bellevue, Washington 98005 
Tel: (206) 453-58. 

TWX: 910-443-2469 


Wyle Labs/EMG 

1750 132nd Avenue, N.E. 
Bellevue, Washington 98005 
Tel: (206) 453-8300 

TWX: 910-443-2526 


WISCONSIN 


Arrow Electronics 

200 N. Patrick Bivd. 
Brookfield, Wisconsin 53005 
Tel: (414) 792-0150 

TWX: 910-262-1193 


Hall-Mark Electronics 

16255 W. Lincoln 

New Berlin, Wisconsin 53151 
Tel: (414) 797-7844 

TELEX: 32-30-62 


Hamilton/Avnet Electronics 
2975 Moorland Road So. 
New Berlin, Wisconsin 53151 
Tel: (414) 784-4510 

TWX: 910-262-1182 


Schweber Electronics 

3050 South Calhoun Rd. 
New Berlin, Wisconsin 53151 
Tel: (414) 784-9020 
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INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVES AND DISTRIBUTORS 


AUSTRALIA 

R and D Electronics 

P.O. Box 206 

Burwood 3125 

Victoria 

Tel: 61-3-288891 1 

TELEX: AA 33288 (RADET) 


R and D Electronics 
P.O. Box 57 

Crows Nest N.S.W. 2065 
Sydney 

Tel: (61) 439-5488 
TELEX: (790) 25468 


AUSTRIA 

Kontron Ges.m.b.H. 
Eisgrubengasse 6 
(Kontron Haus) 

A-2334 Voesendorf-Wien 
Tel: 43-222-692531-1 
TELEX: 047-131699 


BELGIUM 

Arcobel NV 
Terlindenhofstraat 36, Bus 7 
P.O. Box 110 

2060 Antwerpen-Merksem 
Tél: 32 3 646 70 48 
TELEX: 73026 


EBV Electronik 
Excelsiorlaan 35 
1930 Zaventem, Belgium 


DENMARK 

Advanced Electronic APS 
Mariendalsvej 55 
DK-2000 Copenhagen 5 
Tel: 45 1 19 44 33 
TELEX: 224 31 


FINLAND 

Telercas OY 
Tuusulantie 1B 
P.O. Box 33 
SF-04201 Kerava 
Tel: 358 (0) 248055 
TELEX: 12 1111 


FRANCE 

A2M 

6, Avenue du Général de Gaulle 
Hall A 

F-78152 Le Chesnay 

Tél: 39 54 91 13 

TELEX: 698376F 


A2M-Sud Est 
2, Place de |’Europe 
F-38290 St. Quentin Fallavier 


Lyon 
Tél: 33 74 94 43 33 
TELEX: 900738 


A2M-Sud Quest 

Parc d’Activité Cadera 
Avenue J.F. Kennedy 
Bat. E 

F-33700 Mérignac 
Tél: 33 56 34 10 97 
TELEX: 560578 


A2M-Bretagne 

Residence du Ponant 
Place du Général de Gaulle 
F-22220 Treguier 

Tél: 33 96 92 23 66 
TELEX: 950313 F 


A2M 

13, Rue de la République 
F-83170 Brignolles 

Tél: 33 94 59 22 93 
TELEX: 404695 


A2M 

15, Rue Des Francs Bourgeois 
F-67000—Strasbourg 

Tél: 33 88 32 32 07 

TELEX: 870789 


A2M 

Interpac Bureau 35 
281 Route d’Espagne 
F-31076 Toulouse 

Tel: 33 16 61 41 11 81 
TELEX: 531747 


RTF 

13 Rue Lhote 
F-33000 Bordeaux 
Tel: 33 56 52 99 59 
TELEX: 560627 


RTF 

9, rue d’Arcueil 
F-94520 Gentilly 
Tél: 33 46 64 11 01 
TELEX: 201069 


RTF 

14, Allée des Chataigners 
La Houssé—Canejan 
F-33610 Cestas 

Tél: 33 56 89 13 85 
TELEX: 560627 


RTF 

Av. De La Mairie 
F-31320 Esqualquens 
Tél: 33 61 81 57 
TELEX: 520927 


RTF 

9, rue de Suéde 
F-35100 Rennes 
Tél: 33 99 32 09 11 
TELEX: 740084 


RTF-Rhone Alpes 
St. Mury 

Le Vaucansson 
F-38240 Le Meylan 
Grenoble 

Tél: 33 76 90 11 88 
TELEX: 980796 


Scaib Ouest, S.A. 

6, Bld Adolphe Billaud 
F-44200 Nantes 

Tél: 33 40 20 04 81 
TELEX: 711660 


ASAP 

3, rue des trois Peuples 

Zone Industrielle de Montigny le 
Bretonneux 

F-78180 

Tel: 33 3 43 82 33 

TELEX: 698887 


GERMANY 

Astronic GmbH 
Winzererstrasse 47D 
D-8000 Muenchen 40 
Tel: (089) 30 90 31 
TELEX: 5216187 


EBV Elektronik GmbH 
Oberwe 


6 
D-8025 Untaitiachinig b. Muenchen 


Tel: (089) 61105-1 
TELEX: 524535 


EBV Elektronik GmbH 
Oststrasse 129 
D-4000 Duesseldorf 
Tel: (0211) 84846 
TELEX: 8587267 


EBV Elektronik GmbH 
Kiebitzrain 18 

D-3006 Burgwedel 1/Hannover 
Tel: (05139) 50 38 

TELEX: 923694 


EBV Elektronik GmbH 
Schenckstrasse 99 
D-6000 Frankfurt/Main 90 
Tel: (069) 78 50 37 
TELEX: 413590 


EBV Elektronik GmbH 
Alexander Strasse 42 
D-7000 Stuttgart 1 
Tel: (0711) 24 74 81 
TELEX: 722271 


Kontron Halbleiter GmbH 
Ronsdorfer Strasse 145 
D-4000 Duesseldorf 1 
Tel: (0211) 7361-150 
TELEX: 8582675 


Kontron Halbleiter GmbH 
Kennedy-Allee 34 
D-6000 Frankfurt/Main 70 
Tel: (069) 6317-144 
TELEX: 414881 


Kontron Halbleiter GmbH 
Konigsreihe 2 

D-2000 Hamburg 70 

Tel: (040) 68295-122 
TELEX: 211998 


Kontron Halbleiter GmbH 
Hermann-Guthe-Strasse 3 
D-3000 Hannover 81 

Tel: (0511) 83 90 51 
TELEX: 923729 


Kontron Halbleiter GmbH 
Breslauer Strasse 16 
D-8057 Eching b. Muenchen 
Tel: (089) 31901-377 
TELEX: 5212467 

FAX: (089) 31901-499 


Kontron Halbleiter GmbH 
Rennweg 60/62 

D-8500 Nuernberg 20 
Tel: (0911) 53 33 06 
TELEX: 626391 


Kontron Halbleiter GmbH 
Maybachstrasse 39 a 
D-7000 Stuttgart 30 

Tel: (0711) 8917-140 
TELEX: 723061 


Nordelektronik Vertriebs GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 6 

Postfach 1228 

D-2085 Quickborn b. Hamburg 
Tel: (04106) 72072 

TELEX: 214299 


Spoerle Electronic 
Gneisenau Strasse 2 
1000 Berlin 61 

Tel: 49-30 693 4090 
TELEX: 18029 


Spoerle Electronic 
Hilde Brandstr. 11 
D-4600 Dortmund 13 
Tel: 49-231-21801-0 
TELEX: 822555 


Spoerle Electronic 
Max-Planck Str. 1-3 
D-6072 Dreieich 
Tel: 49-6103-304-0 
TELEX: 417972 


Spoerle Electronic 
Volksparkstr.62 
D-2000 Hamburg 54 
Tel: 49-40 54 0091-0 
TELEX: 2164536 


Spoerle Electronic 

Fohringer Alleei 

D-8043 Unterfohring b. Munich 
Tel: 49-89-959990 

TELEX: 5216379 


Spoerle Electronic 
Hoefener Str. 100 

D-8510 Fuerth b. Nurnberg 
Tel: 49-91 1-78216 

TELEX: 622996 


Spoerle Electronic 
Hopfigheimerstrasse 10 
D-7120 Bietigheim b. Stuttgart 
Tel: 49-7142-65609 

TELEX: 724287 


HONG KONG 
Tektron Electronics 
1702 Bank Centre 
636, Nathan Road 
Kowloon 

Tel: (3) 856 199 
TELEX: 38513 


INDIA 

Capricorn Systems 

1430 Tully Road 

Suite 405 

San Jose, California 95122 
Tel: (408) 294-2833 


IRELAND 

New England Tech. Sales Ltd. 
Stonehaven 

Dublin Road 

Malahide 

County Dublin 

Republic of Ireland 

Tel: 353 1 450635 

TELEX: 31407 


ISRAEL 

Amtronics Ltd. 

10 Huberman Street 
P.O. Box 1276 
IL-64075 Tel Aviv 
Tel: 972 3 227857 
TELEX: 342229 


ITALY 

ELEDRA 3S S.p.A. 
Viale Elvezia 18 
1-20154 Milano 
Tel: (02) 349751 
TELEX: 332332 


ELEDRA 3S S.p.A. 

Via Giuseppe Valmarana 63 
1-00139 Rome 

Tel: 39 6 8110151/2/3/4 
TELEX: 612051 


ELEDRA 3S S.p.A. 

Via P. Gaidano 141/D 
|-10137 Torino 

Tel: (011) 309 9111/2/3 
TELEX: 210632 


ELEDRA 3S S.p.A. 

Via Zaccherini Alvisi 6 
1-40138 Bologna 

Tel: (051) 307781/340999 
TELEX: 213406 


ELEDRA 3S S.p.A. 
Via D. Turazza 32/41 
Il-35100 Padova 

Tel: 39 49 8070810 
TELEX: 430444 


Kontron S.p.A. 

Via G. Fantoli 16/15 
1-20138 Milano 

Tel: 39 2 50721 
TELEX: 312288 


Kontron S.p.A. 

Via Gramsci 95 
|-35010-Cadoneghe-Padova 
Tel: 39 49 706033/706685 
TELEX: 215687 


Kontron S.p.A. 

Corso ig Claudio, 5 
1-10143 Torino 

Tel: (011) 746191/7495253 
TELEX: 212004 


Kontron S.p.A. 

Via F. Ingoli 80 
1-00100 Acilia Rome 
Tel: 8171239/8184259 
TELEX: 620350 


Lasi Elettronica S.p.A. 
Viale Masini 20 

1-40126 Bologna 

Tel: 39 51 353 815/374556 
TELEX: 531116 


Lasi Elettronica S.p.A. 
Viale Lombardia 6 
1-20092 Cinisello Balsamo 
(Milano) 

Tel: 39 2440012/244 0212 
TELEX: 331612 


Lasi Elettronica S.p.A. 
Piazzale Caduti della 
Montagnola, 50 
1-00142 Rome 

Tel: (06) 5405301 
TELEX: 612005 


Lasi Elettronica S.p.A. 
Piazza C. Montanari, 162 
1-10137 Torino 

Tel: (011) 359277 
TELEX: 213292 


Silverstar S.p.A. 
Via Del Porto 30 
1-40122 Bologna 
Tel: 39 51 522231 


Silverstar S.p.A. 
Via Del Gracchi 20 
1-20146 Milano 
Tel: 39 2-4996 


TELEX: 332189 


Silverstar S.p.A. 
Via Paisiello 30 
1-00198 Rome 

Tel: 39 6-844 88 41 
TELEX: 610511 


Silverstar S.p.A. 
Piazza Adriano 9 
1-10139 Torino 

Tel: 39 11-440275/6 
TELEX: 220181 


JAPAN 

Asahi Glass Company, Ltd. 
2-1-2, Marunouchi 
Chiyoda-ku, Tokyo 100 
Tel: 03-218-581 

TELEX: 81-3-212-0568 


C. Itoh Micronics KK 
OS’—85 Bldg. 

2-6-5 Kanda Suda-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo 
Tel: 81-3-256-2211 


Dainichi Contronics 
Seiwakai Building 

7-12, 3-chome, Misaki-cho 
Chiyoda-ku, Tokyo 101 
Tel: (08) 265-7381 
TELEX: 2722204 Dainic J 
FAX: (03)-234-8660 


Matsushita Elect. Trading Co. 
4-3-2 Minami Semba 
Minami-ku 

Osaka 542 

Tel: 06-282-5590 

TELEX: 522-8771-METOSKJ 


ISI Ltd. 

DAI 2 Precisa Bldg. 

4-8-3 lidabashi 
Chiyoda-ku 

Tokyo 102 

Tel: 03-264-3301 

TELEX: J29503 ISI JAPAN 


Kanematsu Electronics Corp. 
Shuwa Shinagawa Bldg. 
3-26-33, Takanawa 
Minato-ku, Tokyo 180 

Tel: 03-447-4141 


Microtek, Inc. 

Itoh vee 

7-9-17, Nishi-Shinjuku 
Shinjuku-ku, Tokyo 160 
Tel: 03-371-1811 
TELEX: J27466 


Tokyo Electron Limited 
Shinjuku-Nomura-Bidg. 


1-26-2, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 


Tokyo 160 
Tel: (03) 343-4411 


KOREA 
Gold Star Semiconductor Ltd. 
Kuk Dong Buildi 


n 
60-1 Choon mu-RO 3-KA, Jung-Gu, 


C.P.0. Box 9495 
Seoul 100 
Tel: 82 2 274 3219 


TELEX: GOLD SEC K22767/27923 


NETHERLANDS 
Arcobel BV 
Griekenweg 25 
P.O. Box 344 
NL-5340 AH Oss 
Tel: (04120) 30335 
TELEX: 37489 


NORWAY 

A.S Kjell Bakke 

Ovre Raeling vs. 20 
10. Box 27 

N-2001 Lillestroem 

Tel: (02) 83 02 20 

TELEX: 19407 


Bergman Technology 
P.O. Box 213 

Okern 

N-0510 Oslo 


SINGAPORE 

impact Sound (Pte.) Ltd. 
7500A Beach Road 
#09-322 The Plaza 
Singapore 0719 

Tel: 65-295-4604 

TELEX: RS 39142 Impact 


SOUTH AFRICA 

Pace Elect. Components 
P.O. Box 701 

Isando 1600 

Tel: 27-11-974-1211/6 
TELEX: 4-29023S 


SPAIN 

Kontron S.A. 

Gran Via De Carlos Ill, 94-10-1 
E-08028 Barcelona 

Tel: 34-3-33 07713 

TELEX: 52220 


Kontron S.A. 
Avenida Ejercito, 87 
E-48015 Bilbao 

Tel: 34-4-4478189 


Kontron S.A. 

C/. Salvatierra N.5 
E-28034 Madrid 
Tel: 34-1-729 1155 
TELEX: 23382 


Sagitrén, S.A. 

General de Importaciones Electronicas 
c/. Ronda General Mitre, 200 —5.°2.2 
Barcelona 08006 

Tel: me 212 65 83 

TELEX: 97317 


Sagitrén, S.A. 

General de Importaciones Electronicas 
c/. Castello, 25,2.° 

Madrid 28001 

Tel: (01) 402 60 85 

TELEX: 43819 


SWEDEN 

Gosta Backstrom (AB) 
Box 11026 

S-220 11 Lund 

Tel: 46-15-03-45 


Gosta Backstrom (AB) 
Box 12009 

102 21 Stockholm 
Sweden 

Tel: 46-8-541080 
TELEX: 10135 


Svensk Teleindustri AB 
Box 8303 

S-163 08 Spanga 

Tel: 46-8-761-7300 
TELEX: 13033 


SWITZERLAND 
Kontran AG 
Components Division 
Berner Strasse Sud 169 
CH-8010 Zurich 

Tel: 41-1-4354111 
TELEX: 45-822 196 


TAIWAN 

Sertek International Inc. 

3 Fl., No. 135, Sec. 2 

Chien Kuo N. Road 

Taipei 10479, Taiwan R.O.C. 

Tel: 886 2 501-0055 

TELEX: 183579 MSCGP/23756 SERTEK 


UNITED KINGDOM 

Alpha Electronic Components, Ltd. 
Jubilee House 

Jubilee Road 

Letchworth, 

Hertfordshire SG7 1QJ 

Tel: 44-4626-82344 

TELEX: 826452 


Macro Marketing Ltd. 
Burnham Lane 
Slough 

Berkshire SL1 6LN 
Tel: 44-6286-4422 
TELEX: 847945 


Kudos Electronics Ltd. 
55 Suttons Park 
London Road 
Reading 

Berkshire RG6 1AZ 
Tel: 44-734-668282 
TELEX: 847575 


Quarndon Electronics 

oat: Ltd. 
lack Lane 

Derby DE3 3ED 

Tel: Derby (0332) 32651 

TELEX: 37163 


Thame Components Ltd. 
Thame Park Road 

Thame 

Oxon OX9 3XD 

Tel: Thame (084 421) 4561 
TELEX: 837917 
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Ordering Information 


——————————————————————————————— 


Prices 
All prices are in U.S. dollars and are subject to change with- 
out notice. 


Terms 


70%/30 days, 30%/45 days from date of invoice, FOB 
Sunnyvale, California. 


Minimum Order Requirements 

For all orders placed in the factory there is a minimum order 
requirement of $1000 ($250/request date) except for the 
following: | 
Military Flat Packs — F and W 25 pieces per line item. 

- HAL® Circuits — A Non-Recurring Engineering (NRE) charge 
is made to cover mask and test vector generation. This charge 
may be amortized over the initial production commitment. Min- 
imum production commitments and NRE charges are as follows: 


MIN. MIN. QTY 

NRE ANNUAL QTY PER DELY 
20 and 24 pin HAL 
devices: 
Combinatorial patterns $2.5K 5,000 pcs 2,000 pcs 
Sequential patterns $2750 5,000pcs 2,000 pcs 
ZHAL™20A/24A $4K 5,000 pcs 2,000 pcs 
MegaHAL”: 
HAL32R16 $5K 2,500 pcs 500 pcs 


ProPAL™ Circuits—ProPAL circuits are Programmed PAL 
devices which are functionally tested by Monolithic Memories 
prior to shipment. The NRE charge covers setup and test 
vector generation costs and may be amortized over the 
initial production commitment quantities. A nominal per unit 
programming and testing charge is also made and varies 
according to device type. NREs and minimum order require- 
ments for ProPAL circuits are as follows: 


MIN. MIN. QTY 
NRE ANNUAL QTY PER DELY 


20 and 24 pin devices: 

Combinatorial patterns $500 2,500 pcs 500 pcs 
Sequential patterns $750 2,500 pcs 500 pcs 
MegaPAL”: 

PAL32R16  $1K 1,000 pcs 200 pcs 
General 


Unless otherwise specified, the standard packages are “J” or 
“N” packages. In some instances the “D” package is the only 
package available. Other non-standard packages and military 
Level 883B devices not listed may be available. If you have 
any questions contact a sales representative of Monolithic 
Memories. Non-standard devices are considered nonreturn- 
able by distribution to Monolithic Memories. This includes F 
and W packages, as well as SHRP processing. 


In-House PROM Programming Guidelines 
1) Minimum Order Size. 
%K-8K 5K pcs/yr/pattern 
500 pcs/shipment 
16K-32K 2.5K pcs/yr/pattern 
250 pcs/shipment 


2) Lead Time: Initial code acceptance six weeks. 
Standard lead time plus two weeks after 
code acceptance. 

3) Cancellations: 60 Days 

4) Schedule Change: 30 Days 

5) Price Adder: 

A nominal per unit programming and testing charge is 
made and varies according to device type. Price 
includes ink marking with customer pattern number. 

6) Inputs: Truth Table, Paper Tape, Disk, Master: a com- 
bination of two inputs are required. If only one 
input is supplied, a sample lot must be signed 
off by the customer. ! 


Commercial/Industrial/Military Codes 


The letter codes “C’ “I” and “M” are used to:-denote com- 
mercial, industrial, and military device limits as follows: 


Commercial—T, = O°Cto+75°C 
Voc = 5V+t5% 
Industrial—T, = —40°C to +85°C 
Veo = 5V+10% 
Military—T, = -55°Cto +125°C 
Vec = 5V+10% 
Package Codes 


All devices ordered must include a package code as a suffix 
to the part number. The package code definitions are shown 
below. 


PACKAGE 
CODE DESCRIPTION 

J Ceramic dual-in-line 

JS Ceramic dual-in-line SKINNYDIP® 
N Plastic dual-in-line 

NS Plastic dual-in-line SKINNYDIP® 

NL Molded leaded chip carrier 

FN _ Molded leaded chip carrier 
D Side brazed ceramic dual-in-line 


F Flat Pack— Bottom Brazed 
L Leadless—Ceramic chip carrier 
‘T Inverted “D” package 
P Pin Grid Array 
W Cerpack 
SG Small outline Gull-Wing 
Q Ceramic Windowed Packaged 
QS Ceramic Windowed Packaged SKINNYDIP® 


_ See “Part Numbering Systems’ for complete part descriptions. 


DIP Package Width Configuration 


[16.18.20pin [| NuQ| | 
[24pin INS. vS.08|_NJ | 
[28,40,48.52pin | | NJ | 
"7 a ee 


Screening Options 
PART 
PROCESS LEVEL MARKING 


- MIL-STD-883 
Method 5004 and 5005 883B 
Level B (Suffix) 


2 al Monolithic rad Memories Pa 


Ordering Information 


PAL® 
Programmable Array Logic Circuits 


PAL16L8B -4 C N STD H01234 
aniitteaee | ~~ L___pir parrern NUMBER 
PROCESSING 


- PAL = Programmable Array Logic 
10HPAL = ECL 10KH Programmable Array Logic 

STD = Standard 

XXXX = Hi-Rel 


HAL = Hard Array Logic 
ZHAL = Zero-power Hard Array Logic 


PACKAGE 
N = Plastic DIP 
J = Ceramic DIP 
NS = Plastic SKINNYDIP® 
JS = Ceramic SKINNYDIP 
NL = Plastic Leaded Chip Carrier 
FN = Plastic Leaded Chip Carrier (Center NCs) 
P = Pin Grid Array 
L = Leadless Chip Carrier 


NUMBER OF ARRAY INPUTS 


- OUTPUT CELL 
L = Active Low 
H = Active High 
C = Complementary 
P = Programmable Polarity 
RP = Registered Programmable Polarity 
S = Shared 


RS = Registered Shared - W = Cerpack 
X = Exclusive-OR F = Flat Pack 
A_ = Arithmetic SG = Small Outline Gull-Wing 


Q = Ceramic DIP Windowed 


VX = Varied Exclusive-OR 
QS = Ceramic Windowed SKINNYDIP 


RA = Registered Asynchronous 


RX = Registered with Exclusive-OR 
' OPERATING CONDITIONS 


NUMBER OF OUTPUTS C = Commerical 


| = Industrial 
SPEED M = Military 
Blank = Standard 
A = High Speed POWER 
B = Very High Speed Blank = Standard 
D = Ultra High Speed -2 = 1/2 Power 


-4 = 1/4 Power 


PALC20R8 Z - 35 
PAL PREFIX =n oe | | "i tapes (ns) 
TECHNOLOGY SEPARATES SPEED 
Cc = CMOS FROM POWER SPEC 
Biank = Bipolar 
POWER 
BASIC DEVICE NAME Z = Zero Standby 
H = Half 
Q = Quarter 


Blank = Full Power 
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Ordering Information 


PLE™ 
Programmable Logic Element 
PLE 6 PI6ACN STD 
pneritma—t PROCESSING 
PLE = Programmable STD = Standard © 
Logic Element XXXX = Other 
NUMBER OF INPUTS PACKAGE 
N = Plastic DIP 
OUTPUT TYPE J = Ceramic DIP 
P = Programmable Polarity | NS = Plastic SKINNYDIP 
R = Registered JS = Ceramic SKINNYDIP 
NL = Plastic Leaded 
NUMBER OF OUTPUTS Chip Carrier 
PERFORMANCE L = Leadless Chip Carrier 
None = Standard sf - nbpceal 
A = Enhanced rn ree 
TEMPERATURE CODE 
= Commercial 
M = Military 
Logic Cell” Array 
M2018 -50 CNL 84 | 
PART enn: ea | "LeBel OF PINS 
NUMBER 
PACKAGE TYPE 
SPEED GRADE NL = 68 Pin Molded Chip Carrier 
-20 = 20 MHz Toggle Rate P = 68 Pin Grid Array 


-33 = 33 MHz Toggle Rate 
-50 = 50 MHz Toggle Rate 


N = 48 Pin Molded DIP 
TEMPERATURE RANGE 


-70 = 70 MHz Toggle Rate 
C = Commercial 
M * Military 
FIFOs/ Numerical Processing 
a Cc 4033 -15 a | 
TEMPERATURE snarune cope—! ie Serres 
67 = ‘i = Plastic DIP 
57 = ay = Ceramic DIP 
i: Plastic Leaded 
TECHNOLOGY CODE Chip Carrier 
Cc = CMOS 
L = Low Power SPEED CODE 
Blank = 
me PART NUMBER 


PREFIX 


High Performance PROMs 
63S3281 AN STD 


TEMPERATURE 
CODE 

6 = Commercial 
5 = Military 


PRODUCT 
3 = Programmable 
Read-Only Memory 
(PROM) 


FAMILY 

S = Schottky 

RA = Registered 
Asynchronous 

RS = Registered 
Synchronous 

D = Diagnostic 

DA = Diagnostic 
Asynchronous 


MEMORY SIZE 
O=256 bits 8 = 8192 bits 
1= 1024 bits 16 = 16384 bits 
2 = 2048 bits 32 = 32768 bits 
4= 4096 bits 64 = 65536 bits 


NUMBER OF OUTPUTS 


PROCESSING 
STD = Standard 
XXXX = Other 


PACKAGE 
N = Plastic DIP 
J = Ceramic DIP 
NS = Plastic SKINNYDIP 
JS = Ceramic SKINNYDIP 
NL = Plastic Leaded 
Chip Carrier 
L = Leadiess Chip Carrier 
Ww = Cerpack 
F = Flat Pack 


PERFORMANCE 
None = Standard 
A = Enhanced 


OUTPUT DESIGNATOR | 
0 = Open Collector 
1 = Three-State 
2 = Three-State 
(Alternate Enables) 
3 = Two-State 
5 = Alternate Pinout 


Memory Support/ Arithmetic/ 


HSMI/ 


Double-Density PLUS™ Interface 


SN54LS646 J 883B 
STANDARD]. ae 


HI-REL SCREENING LEVEL 
883B = Mil-Std-883, Class B 


TEMPERATURE CODE 
74 = Commercial 


54 = Military 
FAMILY 
S = Schottky 
LS = Low-Power Schottky 
ACT = Advanced CMOS, 
TTL-Compatible 


PACKAGE TYPE 


J = Ceramic DIP 

L = Leadiess Chip Carrier 
W = Cerpack 

NS = Plastic SKINNYDIP 
JS = Ceramic SKINNYDIP 


NL = Plastic Leaded Chip Carrier 


UNIQUE THREE-DIGIT 
PART NUMBER 


4 cl Monolithic rar Memories Pa 


| 
} a oe 


Ordering Information 


RELIABILITY PROGRAM—SHRP PROCESS 


PRODUCT FAMILY (All Pkg Types) RECOMMENDED ADDER 

FIFOS 2.00 

| | MULTIPLIERS 3.50 

: SN74S556 

| SN74S557 

| SN74S558 

| 

| DRAM CONTROLLERS 2.50 

| 74S409-2 

| . MegaPAL™ Devices CONSULT FACTORY 
‘ALL OTHERS 50 


Notes 1. This includes PAL? Devices, PROMs, Double-Density-PLUS™ Interface, HMSI and DRAM Drivers 
2. This is non-standard product and not recommended for stock; however is available for resale 
through distribution. 


: Military Test Data 

, Group B Generic 50.00 
Group C Generic 100.00 
Group D Generic 100.00 


, | Group B, CandD Generic 250.00 


All are available upon request with shipment of product. 
Requests for data after shipment of product may be subject 
to additional charges. If Group A is required and placed at 
time of order, there is no charge for this data. However, if 
Group A data is required and then requested after the order 
is placed, a $50.00 charge will apply. 


Programmable Logic Software Support 


| 
| 
: 
| 
| 
SYSTEM | PALASM‘'2 OBJECT PALASM‘ 2 SOURCE 
| 
} 
| 
| 


Resale cost $200 $500 
Distributor cost* $120 $300 

DEC VAX VMS® Mag. tape PAL2-VMSE-MT PAL2-VMSS-MT 
IBM PC™ (DOS) 5% in. Disk PAL2-IPCE-5D PAL2-IPCS-5D 
ASCII Mag. tape PAL2-ASCS-MT 


Note: PLEASM™ software is included with all PALASM* software orders. 
PAL’ HAL" and PALASM'*® are registered trademarks of Monolithic Memories. 
PLEASM™ ProPAL™ MegaPAL™ Double-Density-PLUS™ and ZHAL™ are trademarks of Monolithic Memories. 
IBM PC" is a trademark of International Business Machines, Inc. 
@ DEC" VAX" and VMS" are registered trademarks of Digital Equipment Corporation. 


ee 
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JAN 38510 and Standard Military Drawing Program 


Monolithic Memories is an active participant in the JAN 38510 and Standard Military Drawing (SMD) Program. The idea behind the SMD 
Program is to standardize MIL-STDS-883, Class B microcircuits where fully qualified JAN product is not available. The advantage to 
the user is that SMDs are a cost effective alternative to source control drawings and are offered as off-the-shelf stocking items by IC 
manufacturers participating in the program. 


Standard Military Drawings should always be considered to improve availability over source contro! drawings. It is standard practice at 
Monolithic Memories to convert our 883, Class B processing to SMDs for all products which we are approved to supply. Monolithic 
Memories Inc. then dual marks devices with both the SMD Number and the Generic Part Number. DESC approved products can then 
be procured to either part number as standard product through both OEM and distributor channels. 


The following cross reference will allow you to determine the appropriate SMD and JAN Drawing for each PAL product and the 4K, 8K or 


32K PROM. Monolithic Memories will work with DESC to continually generate new drawings, which will provide a steady flow of 
advanced technology products to standardized specifications. 


MIL-M-38510 Siash Sheet Cross Reference to Monolithic Memories Generic Part Number 


8103501RA 
81035012A 
8103501SA 
8103502RA 
81035022A 
8103502SA 
8103503RA 
81035032A 
8103503SA 
8103504RA 
81035042A 
8103504SA 
8103505RA 
81035052A 
8103505SA 
8103506RA 
81035062A 
8103506SA 
8103507RA 
81035072A 
8103507SA 
8103508RA 
81035082A 
8103508SA 
8103509RA 
81035092A 
8103509SA 


PAL10H8MJ/883B 
PAL10H8ML/883B 
PAL10H8MW/883B 
PAL12H6MJ/883B 
PAL12H6ML/883B 
PAL12H6MW/883B 
PAL14H4MJ/883B 
PAL14H4ML/883B 
PAL14H4MW/883B 
PAL16H2MJ/883B 
PAL16H2ML/883B 
PAL16H2MW/883B 
PAL16C1MJ/883B 
PAL16C1ML/883B 
PAL16C1MW/883B 
PAL10L8MJ/883B 
PAL10L8ML/883B 
PAL10L8MW/883B 
PAL12L6MJ/883B 
PAL12L6ML/883B 
PAL12L6MW/883B 
PAL14L4MJ/883B 
PAL14L4ML/883B 
PAL14L4MW/883B 
PAL16L2MJ/883B 
PAL16L2ML/883B 
PAL16L2MW/883B 
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16L8A-2 16R8A-2 16R4A-2 16R4A-2 


a, 
oe 
Coun 


M38510/50301BRA 


M38510/50302BRA 


M38510/50303BRA 


M38510/50306BRA 


M38510/50307BRA 


M385 10/50308BRA 


8103607RA 
81036072A 
8103607SA 
8103608RA 
81036082A 
8103608SA 
8103609RA 
81036092A 
8103609SA 
8103610RA 
81036102A 
8103610SA 
8103611RA 
81036112A 
8103611SA 
8103612RA 
81036122A 
8103612SA 
8103613RA 
81036132A 
8103613SA 
8103614RA 
81036142A 
8103614SA 


8412901LA 
84129013A 
8412901KA 
8412902LA 
84129023A 
8412902KA 
8412903LA 
84129033A 
8412903KA 
8412904LA 
84129043A 
8412904KA 
8412905LA 
84129053A 
8412905KA 
8412906LA 
84129063A 
8412906KA 
8412907LA 
84129073A 
8412907KA 
8412908LA 
84129083A 
8412908KA 
8412909LA 
84129093A 
8412909KA 
8412910LA 
84129103A 
8412910KA 
8412911LA 
84129113A 
8412911KA 
8412912LA 
84129123A 
8412912KA 


PAL16L8AMJ/883B 
PAL16L8AML/883B 
PAL16L8AMW/883B 
PAL16R8AMJ/883B 


‘-PAL16R8AML/883B 


PAL16R8AMW/883B 
PAL16R6AMJ/883B 
PAL16R6AML/883B 
PAL16R6AMW/883B 
PAL16R4AMJ/883B 
PAL16R4AML/883B 
PAL16R4AMW/883B 
PAL16L8A-2MJ/883B 
PAL16L8A-2ML/883B 
PAL16L8A-2MW/883B 
PAL16R8A-2MJ/883B 
PAL16R8A-2ML/883B 
PAL16R8A-2MW/883B 
PAL16R6A-2MJ/883B 
PAL16R6A-2ML/883B 
PAL16R6A-2MW/883B 
PAL16R4A-2MJ/883B 
PAL16R4A-2ML/883B 
PAL16R4A-2MW/883B 


PAL20L8AMJS/883B 
PAL20L8AML/883B 
PAL20L8AMW/883B 
PAL20R8AMJS/883B: 
PAL20R8AML/883B 
PAL20R8AMW/883B 
PAL20R6AMJS/883B 
PAL20R6AML/883B 
PAL20R6AMW/883B 
PAL20R4AMJS/883B 
PAL20R4AML/883B 
PAL20R4AMW/883B 
PAL20L10AMJS/883B 
PAL20L10AML/883B 
PAL20L10AMW/883B 
PAL20X8AMJS/883B 
PAL20X8AML/883B 
PAL20X8AMW/883B 
PAL20X10AMJS/883B 
PAL20X10AML/883B 
PAL20X10AMW/883B 
PAL20X4AMJS/883B 
PAL20X4AML/883B _ 
PAL20X4AMW/883B 
PAL20L8A-2MJS/883B 
PAL20L8A-2ML/883B 
PAL20L8A-2MW/883B 
PAL20R8A-2MJS/883B 
PAL20R8A-2ML/883B 
PAL20R8A-2MW/883B 
PAL20R6A-2MJS/883B 
PAL20R6A-2ML/883B 
PAL20R6A-2MW/883B 
PAL20R4A-2MJS/883B 
PAL20R4A-2ML/883B 
PAL20R4A-2MW/883B 


Slash Sheet Cross Reference to Monolithic Memories Generic Part Number 


STANDARD MILITARY DRAWING MONOLITHIC MEMORIES 
PART NUMBER GENERIC PART NUMBER JAN REPLACEMENT PART NUMBER 


M38510/50401BRA 


M38510/50402BRA 


~_M38510/50403BRA 


M38510/50404BRA 


M38510/50407BRA 
M38510/50407B2A 


M38510/50408BRA 
M38510/50408B2A 


M38510/50409BRA 
M38510/50409B2A 


M38510/50410BRA 
M38510/50410B2A 


M38510/50501BLA 
M38510/50501B3A 


M38510/50502BLA 
M3851 0/50502B3A 


M38510/50503BLA 
M38510/50503B3A 


M38510/50504BLA 
M38510/50504B3A 


£1 monolithic Kl) memories &' | ; 


Slash Sheet Cross Reference to Monolithic Memories Generic Part Number 


STANDARD MILITARY DRAWING MONOLITHIC MEMORIES 
PART NUMBER GENERIC PART NUMBER JAN REPLACEMENT PART NUMBER 


PAL16L8A-4MJ/883B 


8506501RA 


85065012A PAL16L8A-4ML/883B 
8506501SA ' PAL16L8A-4MW/883B 
8506502RA PAL16R8A-4MJ/883B 
85065022A PAL16R8A-4ML/883B 
8506502SA PAL16R8A-4MW/883B 
8506503RA PAL16R6A-4MJ/883B 
85065032A PAL16R6A-4ML/883B 
8506503SA PAL16R6A-4MW/883B 
8506504RA PAL16R4A-4MJ/883B 
85065042A — PAL16R4A-4ML/883B 


8506504SA PAL16R4A-4MW/883B 


9962-8515501RA PAL16L8BMJ/883B 


5962-85155012A PAL16L8BML/883B 
5962-8515501SA PAL16L8BMW/883B 
5962-8515502RA PAL16R8BMJ/883B 
9962-85155022A PAL16R8BML/883B 
9962-8515502SA PAL16R8BMW/883B 
59962-8515503RA PAL16R6BMJ/883B 
59962-85155032A PAL16R6BML/883B 
5962-8515503SA PAL16R6BMW/883B 
59962-8515504RA PAL16R4BMJ/883B 
9962-85155042A PAL16R4BML/883B 
9962-8515504SA PAL16R4BMW/883B 


5962-8515505RA 
9962-85155052A 
5962-8515505SA 
59962-8515506RA 
5962-85155062A 
5962-8515506SA 
9962-8515507RA 
9962-85155072A 
5962-8515507SA 
5962-8515508RA 
9962-85155082A 
59962-8515508SA 


PAL 16L8B-2MJ/883B 
PAL16L8B-2ML/883B 
PAL16L8B-2MW/883B 
PAL16R8B-2MJ/883B 
PAL16R8B-2ML/883B 
PAL16R8B-2MW/883B 
PAL16R6B-2MJ/883B 
PAL16R6B-2ML/883B 
PAL16R6B-2MW/883B 
PAL16R4B-2MJ/883B 
PAL16R4B-2ML/883B 
PAL16R4B-2MW/883B 


9962-8515509RA PAL16L8DMJ/883B 
9962-85155092A PAL16L8DML/883B 
9962-8515509SA PAL16L8DMW/883B 
9962-8515510RA PAL16R8DMJ/883B 
9962-85155102A PAL16R8DML/883B 
9962-8515510SA PAL16R8DMW/883B 
9962-8515511RA PAL16R6DMJ/883B 
9962-85155112A PAL16R6DML/883B 
5962-8515511SA PAL16R6DMW/883B 
5962-8515512RA PAL16R4DMJ/883B 
9962-85155122A PAL16R4DML/883B 
9962-8515512SA PAL16R4DMW/883B 
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Slash Sheet Cross Reference to Monolithic Memories Generic Part Number 


STANDARD MILITARY DRAWING MONOLITHIC MEMORIES 
PART NUMBER GENERIC PART NUMBER JAN REPLACEMENT PART NUMBER 


| PROM DEVICES: 
8200801JA 
82008013A 
8200801KA 


53S$3281J/883B 
53$3281L/883B 
53$3281W/883B 


53S$3281AJ/883B 
53S3281AL/883B 
53S3281AW/883B 


8200802JA 
82008023A 
8200802KA 


53$3281BJ/883B 
5353281 BL/883B 
53$3281BW/883B 


8200803JA 
82008033A 
8200803KA 


Part Number Interpretation: 

When ordering to JAN 38510 and Military Drawing numbers, the lead finish designator (last letter in part number is commonly called out 
as "X". This is a way of stating that the customer will accept the standard manufacturer's lead finish for the package orders. "X" is not 
a lead finish designator in itself, therefore, when product is shipped, the actual lead finish designator will be marked on the devices. At 
the present time, standard lead finishes on Monolithic Memories military products are as follows: 


MONOLITHIC MEMORIES STANDARD MIL-SPEC 
PACKAGE PACKAGE TYPE LEAD LEAD FINISH 
DESIGNATOR FINISH DESIGNATOR 


CERAMIC DIP SOLDER DIP 


CERAMIC FLATPACK | SOLDER DIP 
CERAMIC LEADLESS CHIP CARRIER SOLDER DIP 


Military Ordering Information 
Standard Military Drawing Numbering System 


82008 02 J X 

DRAWING NUMBER FOR i LEAD FINISH 

PRODUCT FAMILY A = Hot Solder DIP 
81035 = Small 20 Pin PAL Devices X = Any Lead Finish 
81036 = Medium 20 Pin A, A-2 PAL Devices 
82008 = 32 K PROM PACKAGE TYPES 

~” 84129 = 24 Pin A, XA, A-2 PAL Devices J = 24 Lead 1/2” x 1-1/4" DIP* 
85065 = Medium 20 Pin, A-4 PAL Devices K = 24 Lead 3/8” x 5/8” Cerpackt 
5962-85155 = Medium 20 Pin, B, B-2 and D PAL L = 24 Lead 1/4” x 1-1/4” DIP (SKINNYDIP)** 
5962-86803 = 24 RA Pin PAL Devices*** R = 20 Lead 1/4” x 1-1/16" DIP** 
5962-86804 = Small 24 Pin PAL Devices*** S = 20 Lead 1/4” x 1/2" Cerpack** 
5962-87671 = 24 Pin B PAL Devices*** 2 = 20 Terminal .350 x .350 LCC** 


3 = 28 Terminal .450 x .450 LCCt 


DEVICE TYPES 
* PROM package. 


** PAL package. 
*** SMDs being generated. 
t PROM and PAL packages. 
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Military Ordering Information 
JAN Part Numbering System 


JM 38510 / 503 01BRA 


JAN DESIGNATOR Geokeeaali « . oe LEAD FINISH 
Part cannot be marked with a A = Hot Solder DIP 
“J” unless qualified and approved X = Any Lead Finish 
for testing on QPL. 
PACKAGE TYPES 
GENERAL PROCUREMENT R = 20-Lead* 
1/4” x 1-1/16" DIP 
REFERS TO DETAILED SPEC V = 18-Lead** 
206 = 4 K PROM (1 K x 4) 1/4" x 15/16" DIP 
209 = 8 K PROM (2 K x 4) | L = 24-Lead* 
503 = Programmable Array Logic 1/4" x 1-1/4” SKINNYDIP 
504 = Programmable Array Logic 2 = 20-Terminal** 
505 = Programmable Array Logic 0.35 x 0.35 LCC 
3 = 28-Terminal* 
DEFINES DEVICE TYPES 0.450 x 0.450 LCC 


PROCESSING LEVEL 
Class B 


* PAL device slash sheet. 
** PROM device slash sheet. 
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Very Shallow FIFOS 


Shallow FIFOS 


Zero Stand-by 


Power FIFOs 


High-Performance 
Shallow FIFOS 


System FIFOS 


Very Deep FIFOS 


o Onoonoowo 


IC FIFO Selector Guide 


74S225 
74S225A 
C67401 
67401 
C67401A 
67401A 
C67401B 
67401B 
C67L401D 
C67L4013D 
C67402 
67402 
C67402A 
67402A 
C67402B 
67402B 
C67L402D 
C67L4033D 
67C401-10 
67C401-15 
67C4013-10 
67C4013-15 
67C402-10 
67C402-15 
67C4023-10 
67C4023-15 
67C4033-10 


67C4033-15 


67411 
67411A 
67412 
67412A 
67413 
67413A 
67417 


674219 


FIFO Application Notes 
From Monolithic Memories “System Design Handbook” 


FIFOs: Rubber-Band Memories to Hold Your System Together : 5-3 
FIFOs: Operations and Applications 5-11 


Second Generation FIFOs Simplify System Design and Open New 5-23 
Application Areas 


Multiprocessing Architectures: A New Frontier for VLSI Applications 5-31 


Number 
AN-112 
AN-149 
AN-150 


CP-123 
AN-100 


CP-116 


June 1987 


oN 
a 
4 \ae 


\ Va 


4 
16x5 C 10 120 N,J 20 TSO, IOL=16mA 
16x5 C 20 125 N,J 20 TSO, lIOL=16mA 
64x4 G 10 160 N,JJNL 16,20(NL) | TPO 
64x 4 S 10 160 N,J,NL 16,20 (NL) | TPO 
64x 4 C 15 170 N,JJNL -16,20(NL) | TPO 
64x 4 S 15 170 NJ,NL | 16,20(NL) | TPO 
64x4 CG 16.7 180 J: 16 TPO 
64 x4 S 16.7 180 J 16 TPO 
64x 4 G 15 100 N,J 16 TPO Low Power, lIOL=24mA 
64x 4 C 15 110 N,J 16 TSO Low Power, IOL=24mA 
64x5 C 10 180 N,JJNL 18,20(NL) | TPO 
64x5 S 10 180 N,J,NL 18,20(NL) | TPO 
64x5 C 15 190 J 18 TPO 
64x5 S 15 190 J 18 TPO 
64x5 C 16.7 200 J 18 TPO 
64x5 S 16.7 200 J 18 TPO 
64x5 G 15 100 NJ 18 TPO Low Power IOL=24mA 
64x5 CG 15 120 NJ 20 TSO Low Power IOL=24mA, Status Flags 
64x4 Cc 10 45 NJ 16 TPO Low Power, RAM Based 
64x 4 C 15 45 NJ 16 TPO Low Power, RAM Based 
64x4 C 10 45 N,J 16 TSO Low Power, RAM Based 
64x4 Cc 15 45 NJ 16 TSO Low Power, RAM Based 
64x5 C 10 45 N,J 18 TPO Low Power, RAM Based 
64x5 C 15 45 N,J 18 TPO Low Power, RAM Based 
64x5 C 10 45 NJ 18 TSO Low Power, RAM Based 
64x5 | C 15 45 N,J 18 TSO Low Power, RAM Based 
64x51 C 10 45 NJ 20 TSO Low Power, RAM Based, Status Flags 
64x5 | C 15 45 NJ 20 TSO Low Power, RAM Based, Status Flags 
64x4 S 25 240 J 16 TPO, IOL=24mA 
64 x4 S 35 240 J 16 TPO, IOL=24mA 
64x5 S 25 240 J 18 TPO, IOL=24mA 
64x5 S 35 240 J 18 TPO, IOL=24mA 
64x5 S 25 240 J 20 TSO Status Flags, |OL=24mA 
64x5 S 35 240 J 20 TSO Status Flags, |OL=24mA 
64 x 8/9/1| S | 10Parallel; 350 il 24 TSO Parallel/Serial, Status Flags 
28 Serial | 
512-64K| S 10 350 J 40 TSO FIFO RAM Controller, 16 Bit SRAM 


Address, Status Flags 


. PROMs, PALs, FIFOs, and Multipliers Team UP to Implement Single-Board 
High-Performance Audio Spectrum Analyzer 


System Solutions for a High-Speed Processor Using Innovative ICs 7-3 


Technical Application Hotline: 
800-222-9323 
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0b1/09 


Ob1/09 


GEL/09 
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20 Pin PAL Devices 


DESCRIPTION 
FAMILY PART NUMBER OUTPUTS 
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PALI6RP8A Family |PALT6P8A 
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Programmable 
Polarity PAL16RP6A 
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PAL16R6D 
PAL16R4D 


PALC16L8Q-25 
PALC16R8Q-25 20N, J, 
PALC16R6Q-25 Q, NL 
PALC16R4Q-25 


PAL16L8B 
PAL16R8B 
PAL16R6B 
PAL16R4B 


PAL16L8B-2 
PAL16R8B-2 
PAL16R6B-2 
PAL16R4B-2 


PAL16L8B-4 
PAL16R8B-4 
PAL16R6B-4 
PAL16R4B-4 


PAL16L8A 
PAL16R8A 
PAL16R6A 
PAL16R4A 


PAL16L8A-2 
PAL16R8A-2 
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PAL16R4A-2 


PAL16L8A-4 
PAL16R8A-4 
PAL16R6A-4 
PAL16R4A-4 
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20N, J, NL 


PAL16R8D Family 20N, J, NL 
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PAL16R8B-2 Family 20N, J, NL. 


PAL16R8B-4 Family 20N, J, NL 


PAL16R8A Family 20N, J, NL 


PAL16R8A-2 Family 20N, J, NL 
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PAL10H8 Family 


Combinatorial 


* Polarity fuse programmed (active High). 
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FAMILY PART NUMBER OUTPUTS 
INPUTS 
COMBINATORIAL | REGISTERED 
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24 Pin PAL/PLD Devices 
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MegaPAL Device |PAL32R16 4ON, J, 44NL 0-16 40/45* 16 


* Polarity fuse programmed (active High). N = Plastic DIP NL = Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) 


ins NS = Plastic SKINNYDIP® 
PAL® and SKINNYDIP® are registered trademarks of Monolithic Memories. J = Ceramic DIP 
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MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


PART NUMBER DESCRIPTION 
@ 29C520CJSSTD 4-STAGE PIPELINE REGISTER 9.26 8.21 7.48 
29C520CNSSTD 4-STAGE PIPELINE REGISTER 8.00 7.10 6.46 
29C521CJSSTD 4-STAGE PIPELINE REGISTER 9.26 8.21 7.48 
29C521CNSSTD 4-STAGE PIPELINE REGISTER 8.00 7.10 6.46 
53RA1681AJS883B 2K X 8 REG. PROM, ASYN E, ENHANCD, SKINN 63.45 50.76 42.38 
53RA1681AL883B 2K X 8 REG. PROM, ASYN E, ENHANCD 114.20 91.36 76.29 
53RA1681JS883B 2K X 8 TS TIW REG. PROM, ASYN EN, SKINNY - 50.00 40.00 33.40 
53RA1681L883B 2K X 8 TS TIW REG. PROM, ASYN EN. 90.25 72.20 60.29 
53RA481AJS883B 512 X 8 TS TIW REG. PROM, ENHANCD, SKINN 45.00 36.00 30.06 
53RA481AL883B 512 X 8 TS TIW REG. PROM, ENHANCD 81.00 64.80 54.11 
53RA481JS883B 512 X 8 TS TIW REG. PROM, SKINNY 36.00 28.80 24.05 
53RA481L883B | 512 X 8 TS TIW REG. PROM 64.80 51.84 43.29 
53RS1681AJS883B 2K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E,ENHANCD,SKI 63.45 50.76 42.38 
53RS1681AL883B 2K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E,ENHANCD 114.20 91.36 76.29 
53RS1681JS883B 2K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN, SKINNY 50.00 40.00 33.40 
53RS1681L883B 2K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN. 90.25 72.20 60.29 
53RS881AJ883B 1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E,ENHANCD 55.00 44.00 36.74 
53RS881AJS883B 1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E,ENHANCD,SKI 55.00 44.00 36.74 
53RS881AL883B 1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E,ENHANCD 97.20 77.76 64.93 
53RS881J883B 1K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN. 42.00 33.60 28.06 
| 53RS881JS883B 1K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN, SKINNY 42.00 33.60 28.06 
53RS881L883B 1K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN. 81.00 64.80 54.11 
| 53S081AJ883B 32 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 8.80 7.04 5.88 
53S081AL883B 32 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 23.45 18.76 15.66 
| . 53$081J883B 32 X 8 BIT TS TIW PROM 7.23 5.78 4.83 
53S081L883B 32 X 8 BIT TS TIW PROM 17.98 14.38 12.01 
53S141AJ883B 256 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 10.75 8.60 7.18 
53S141AL883B 256 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 22.45 17.96 15.00 
| 53S141J883B 256 X 4 BIT TS TIW PROM 9.75 7.80 6.51 
53S141L883B 256 X 4 BIT TS TIW PROM 21.50 17.20 14.36 
53S1641AJ883B 4096 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 42.25 33.80 28.22 
53S1641AL883B 4096 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 76.05 60.84 50.80 
| 53S1641J883B 4096 X 4 BIT TS TIW PROM 36.25 29.00 24.22 
, 53S1641L883B 4096 X 4 BIT TS TIW PROM 65.25 52.20 43.59 
53S1681AJ883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 25.38 20.30 16.95 
53S1681AJS883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 25.38 20.30 16.95 
53S1681AL883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 45.68 36.54 30.51 
53S1681J883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM 21.25 17.00 14.20 
53S1681JS883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 21.25 17.00 14.20 
| 53S1681L883B 2K X 8 BIT TS TIW PROM 38.25 30.60 25.55 
53S241AJ883B 512 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 16.60 13.28 11.09 
53S241AL883B 512 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 37.10 29.68 24.78 
53S241J883B 512 X 4 BIT TS TIW PROM 8.75 7.00 5.85 
53S241L883B 512 X 4 BIT TS TIW PROM 35.15 28.12 23.48 
53S281AJ883B 256 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 17.03 13.62 11.37 
- 53$281AL883B 256 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 38.33 30.66 25.60 
| 53S281J883B 256 X 8 BIT TS TIW PROM 15.63 12.50 10.44 
53$281L883B 256 X 8 BIT TS TIW PROM 35.15 28.12 23.48 
| 53S3281AJ883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 66.43 53.14 44,37 
. 53S3281AL883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 128.93 103.14 86.12 
| 53$3281BJ883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM, 40NS 72.50 58.00 48.43 
53$3281BL883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM, 40NS 130.50 104.40 87.17 
| 53$3281J883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM 58.60 46.88 39.14 
| 53$3281L883B 4096 X 8 BIT TS TIW PROM 117.20 93.76 78.29 
53S441AJ883B 1024 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 23.45 18.76 15.66 
53S441AL883B 1024 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 39.05 31.24 26.09 
| @} 53$441J883B 1024 X 4 BIT TS TIW PROM 19.53 15.62 13.04 
; 53S441L883B 1024 X 4 BIT TS TIW PROM 35.15 28.12 23.48 
53S480J883B 512 X 8 BIT OC TIW PROM 17.50 14.00 11.69 
53S480L883B 512 X 8 BIT OC TIW PROM 31.50 25.20 21.04 
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PART NUMBER 


53$481AJ883B 
53S481AL883B 
53$481J883B 
53$481L883B 
53S$485J883B 


53S$485JS883B 
53S485L883B 
53$841AJ883B 
53S841AL883B 
53$841J883B 


53$841L883B 
53888 1AJ883B 
53S$881AJS883B 
53$881AL883B 
53$881J883B 


53$881JS883B 
53$881L883B 
57401AJ883B 
57401AL883B 
57401J883B 


57401L883B 
57402AN883B 
57402AL883B 
57402J883B 
57402L883B 


57413AJ883B 
570401-12J883B 
5704013-12J883B 
570402-12J883B 
5704023-12J883B 


5704033-12J883B 
57L4013DJ883B 
57L401DJ883B 
57L402DJ883B 
5962-85155012A 


5962-8515501RA 
5962-85155022A 
5962-8515502RA 
5962-85155032A 
5962-8515503RA 


5962-85155042A 
5962-8515504RA 
5962-85155052A 
5962-8515505RA 
5962-85155062A 


5962-8515506RA 
5962-85155072A 
5962-8515507RA 
§962-85155082A 
5962-8515508RA 


5962-85155092A 
5962-8515509RA 
5962-85155102A 
5962-8515510RA 
5962-85155112A 


5962-8515511RA 
5962-85155122A 
5962-8515512RA 
5962-86803013A 
5962-8680301LA 
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DESCRIPTION 


512 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
512 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
512 X 8 BIT TS TIW PROM 

512 X 8 BIT TS TIW PROM 

1024 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 


1024 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O, SKINN 
1024 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 

2048 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
2048 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
2048 X 4 BIT TS TIW PROM 


2048 X 4 BIT TS TIW PROM 

1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 

1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 
1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 

1K X 8 BIT TS TIW PROM 


1K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 
1K X 8 BIT TS TIW PROM 

64 X 4 FIFO, 10MHZ 

64 X 4 FIFO, 10MHZ 

64 X 4 FIFO, 7MHZ 


64 X 4 FIFO, 7MHZ 
64 X 5 FIFO, 10MHZ 
64 X 5 FIFO, 10MHZ 
64 X 5 FIFO, 7MHZ 
64 X 5 FIFO, 7MHZ 


64 X 5 FIFO, 25MHZ 

FIFO, 64X4, CMOS CASCADABLE 
FIFO, 64X4, CMOS/OE, CASCADABLE 
FIFO, 64X5, CMOS, CASCADABLE 
FIFO 64X5, CMOS/OE, CASCADABLE 


FIFO, 64X5, CMOS/STATUS FLAGS, CASCADABL 


L PWR 64X4 FIFO W/3-STATE OUTPUTS 
LOW POWER 64X4 STANDALONE FIFO 
LOW POWER 64X5 STANDALONE FIFO 
PAL16L8BML/883B 


PAL16L8BMJ/883B 
PAL16R8BML/883B 
PAL16R8BMJ/883B 
PAL16R6BML/883B 
PALI6R6BMJ/883B 


PAL16R4BML/883B 
PAL16R4BMW/883B 
PAL16L8B-2ML/883B 
PAL16L8B-2MJ/883B 
PAL16R8B-2ML/883B 


PAL16R8B-2MJ/883B 
PAL16R6B-2ML/883B 
PAL16R6B-2MJ/883B 
PAL16R4B-2ML/883B 
PAL16R4B-2MJ/883B 


PAL16L8DML/883B 
PAL16L8DMJ/883B 
PAL16R8DML/883B 
PAL16R8DMJ/883B 
PAL16R6DML/883B 


PAL16R6DMJ/883B 
PAL16R4DML/883B 
PAL16R4DMJ/883B 
PAL20RA10M L/883B 
PAL20RA10M JS/883B 
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15.00 
27.00 
14.00 
25.20 
18.38 


18.38 
44.12 
26.56 
53.12 
26.56 


53.12 
22.06 
22.06 
49.26 
20.32 


20.32 
37.50 
66.00 
103.70 
56.00 


94.30 
72.60 
114.00 
61.60 
104.00 


113.97 
56.00 
59.00 
72.00 
75.00 


81.60 
64.68 
78.80 
64.68 
37.30 


20.80 
37.30 
20.80 
37.30 
20.80 


37.30 
20.80 
37.30 
20.80 
37.30 


20.80 
37.30 
20.80 
37.30 
20.80 


43.20 
24.00 
43.20 
24.00 
43.20 


24.00 
43.20 
24.00 
114.52 
49.50 


AS OF 2/ 1/88 


PART NUMBER 


5962-86804013A 
5962-8680401LA 
5962-86804023A 
5962-8680402LA 
5962-86804033A 


5962-8680403LA 
5962-86804043A 
5962-8680404LA 
5962-86804053A 
5962-8680405LA 


5962-86804063A 
5962-8680406LA 
5962-87671013A 
5962-8767101LA 
5962-87671023A 


5962-8767102LA 
5962-87671033A 
5962-8767103LA 
5962-87671043A 
5962-8767104LA 


63D1641JSSTD 
63D1641NLSTD 
63D1641NSSTD 
63DA1643JSSTD 
63DA1643NLSTD 


63DA1643NSSTD 
63DA441JSSTD 
63DA441NLSTD 
63DA441NSSTD 
63DA442JSSTD 


63DA442NLSTD 
63DA442NSSTD 
63DA841JSSTD 
63DA841NLSTD 
63DA841NSSTD 


63RA1681AJSSTD 
63RA1681ANLSTD 
63RA1681ANSSTD 
63RA1681JSSTD 
63RA1681NLSTD 


63RA1681NSSTD 
63RA481AJSSTD 
63RA481ANLSTD 
63RA481ANSSTD 
63RA481JSSTD 


63RA481NLSTD 
63RA481NSSTD 
63RS1681AJSSTD 
63RS1681ANLSTD 
63RS1681ANSSTD 


63RS1681JSSTD 

63RS1681NLSTD 
63RS1681NSSTD 
63RS881AJSSTD 
63RS881ANLSTD 


63RS881ANSSTD 
63RS881JSSTD 
63RS881NLSTD 
63RS881NSSTD 
63S080JSTD 
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DESCRIPTION 


PAL18L4M L/883B 
PAL18L4M JS/883B 
PAL12L10M JS/883B 
PAL12L10M JS/883B 
PAL14L8M L/883B 


PAL14L8M JS/883B 
PAL16L6M L/883B 
PAL16L6M JS/883B 
PAL20L2M L/883B 
PAL20L2M JS/883B 


PAL20C1M L/883B 
PAL20C1M JS/883B 
PAL20L8BM L/883B 
PAL20L8BM JS/883B 
PAL20R8BM L/883B 


PAL20R8BM JS/883B 
PAL20R6BM L/883B 
PAL20R6BM JS/883B 
PAL20R4BM L/883B 
PAL20R4BM JS/883B 


4K X 4 TS DIAG. PROM, ASYN EN., SKINNY 
4K X 4 TS DIAG. PROM, ASYN EN. 

4K X 4 TS DIAG. PROM, ASYN EN., SKINNY 
4K X 4 DIAGNOSTIC PROM, ASYN I, SKINNY 
4K X 4 DIAGNOSTIC PROM, ASYN I, SKINNY 


4K X 4 DIAGNOSTIC PROM, ASYN I, SKINNY 
1K X 4 TS DIAG. PROM, 2 ASY EN., SKINNY 
1K X 4 TS DIAG. PROM, 2 ASY EN., SKINNY 
1K X 4 TS DIAG. PROM, 2 ASY EN., SKINNY 
1K X 4 DIAG. PROM, ASYN & ASYN E, SKINNY 


1K X 4 DIAG. PROM, ASYN & ASYN E, SKINNY 
1K X 4 DIAG. PROM, ASYN & ASYN E, SKINNY 
2048 X 4 TS TIW DIAGNOSTIC PROM, SKINNY 
2048 X 4 TS TIW DIAGNOSTIC PROM 

2048 X 4 TS TIW DIAGNOSTIC PROM, SKINNY 


2K X 8 REG. PROM, ASYN E, SKINNY, ENHANC 
2K X 8 REG. PROM, ASYN E, ENHANCED 

2K X 8 REG. PROM, ASYN E, SKINNY, ENHANC 
2K X 8 TS TIW REG. PROM, ASYN EN., SKINN 
2K X 8 TS TIW REG. PROM, ASYN EN. 


2K X 8 TS TIW REG. PROM, ASYN EN., SKINN 
512 X 8 TS TIW REG. PROM, ENHANCED, SKIN 
512 X 8 TS TIW REG. PROM, ENHANCED 

512 X 8 TS TIW REG. PROM, ENHANCED, SKIN 
512 X 8 TS TIW REG. PROM, SKINNY 


512 X 8 TS TIW REG. PROM 

512 X 8 TS TIW REG. PROM, SKINNY 

2K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD, S 
2K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD 
2K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD, S 


2K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN, SKINNY 
2K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN 

2K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN, SKINNY 
1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD, S 
1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD 


1K X 8 TS TIW REG.PROM,SYN E, ENHANCD, S 
1K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN. SKINNY 
1K X 8 TS ITW REG. PROM, SYN EN. 

1K X 8 TS TIW REG. PROM, SYN EN. SKINNY 
32 X 8 BIT OC TIW PROM 


28.60 
13.82 
28.60 
13.82 
28.60 


13.82 
28.60 
13.82 
28.60 
13.82 


28.60 
13.82 
51.85 
26.50 
51.85 


26.50 
51.85 
26.50 
51.85 
26.50 


30.00 
24.00 
24.00 
30.00 
24.00 


24.00 
15.00 
12.00 
12.00 
15.00 


12.00 
12.00 
24.38 
19.50 
19.50 


24.38 
19.50 
19.50 
21.25 
17.00 


17.00 
14.13 
11.30 
11.30 
11.25 


9.00 
9.00 
24.38 
19.50 
19.50 


21.25 
17.00 
17.00 
19.38 
15.50 


15.50 
15.50 
12.40 
12.40 

2.30 


23.88 
11.54 
23.88 
11.54 
23.88 


11.54 
23.88 
11.54 
23.88 
11.54 


23.88 
11.54 
43.30 
22.15 
43.30 


22.15 
43.30 
22.15 
43.30 
22.15 


25.05 
20.04 
20.04 
25.05 
20.04 


20.04 
12.53 
10.02 
10.02 
12.53 


10.02 
10.02 
20.35 
16.28 
16.28 


20.35 
16.28 
16.28 
17.74 
14.20 


14.20 
11.79 
9.44 
9.44 
9.39 


7.52 
7.52 
20.35 
16.28 
16.28 


17.74 
14.20 
14.20 
16.18 
12.94 


12.94 
12.94 
10.35 
10.35 

1.92 
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PART NUMBER 


63SO080NSTD 
63S081AJSTD 
63S081ANLSTD 
63S081ANSTD 
63S081JSTD 


63S081NLSTD 
63S081NSTD 
63S140JSTD 
63S140NSTD 
63S141AJSTD 


63S141ANLSTD 
63S141ANSTD 
638141JSTD 
63S141NLSTD 
63S141NSTD 


63S1641AJSTD 
63S1641ANLSTD 
63S1641ANSTD 
63S1641JSTD 
63S1641NLSTD 


63S1641NSTD 
63S1681AJSSTD 
63S1681AJSTD 
63S1681ANLSTD 
63S1681ANSSTD 


63S1681ANSTD 
63S1681JSSTD 
63S1681JSTD 
63S1681NLSTD 
63$1681NSSTD 


63S1681NSTD 
63S240JSTD 
63S240NSTD 
63S241AJSTD 
63S241ANLSTD 


63S241ANSTD 
63S241JSTD 
63S241NLSTD 
63S241NSTD 
63S280JSTD 


63S280NSTD 
63S281AJSTD 
63S281ANLSTD 
63S281ANSTD 
63S281JSTD 


63S281NLSTD 
63S281NSTD 
63S285JSTD 
63S285NSTD 
63S3281AJSTD 


63S3281ANLSTD 
63S3281ANSTD 
63S3281JSTD 
63$3281NLSTD 
63$3281NSTD 


63S440JSTD 
63S440NSTD 
63S441AJSTD 
63S441ANLSTD 
63S441ANSTD 
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DESCRIPTION 


32 X 8 BIT OC TIW PROM 
32 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
32 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
32 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
32 X 8 BIT TS TIW PROM 


32 X 8 BIT TS TIW PROM 


_ 32 X 8 BIT TS TIW PROM 


256 X 4 BIT OC TIW PROM 
256 X 4 BIT OC TIW PROM 
256 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 


256 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
256 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
256 X 4 BIT TS TIW PROM 
256 X 4 BIT TS TIW PROM 
256 X 4 BIT TS TIW PROM 


4K X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
4K X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
4K X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
4096 X 4 BIT TS TIW PROM 
4096 X 4 BIT TS TIW PROM 


4096 X 4 BIT TS TIW PROM 


2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 


2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 


2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 


2K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
2K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 

2K X 8 BIT TS TIW PROM 

2K X 8 BIT TS TIW PROM 

2K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 


2K X 8 BIT TS TIW PROM 

512 X 4 BIT OC TIW PROM 

512 X 4 BIT OC TIW PROM 

512 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
512 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 


512 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
512 X 4 BIT TS TIW PROM 
512 X 4 BIT TS TIW PROM 
512 X 4 BIT TS TIW PROM 
256 X 8 BIT OC TIW PROM 


256 X 8 BIT OC TIW PROM 
256 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
256 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
256 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
256 X 8 BIT TS TIW PROM 


256 X 8 BIT TS TIW PROM 

256 X 8 BIT TS TIW PROM 

256 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 
256 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 
4K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 


4K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
4K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
4K X 8 BIT TS TIW PROM 
4K X 8 BIT TS TIW PROM 
4K X 8 BIT TS TIW PROM 


1024 X 4 BIT OC TIW PROM 
1024 X 4 BIT OC TIW PROM 

1024 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
1024 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 
1024 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


1.80 
3.20 
2.70 
2.70 
2.25 


1.80 
1.80 
2.40 
1.90 
2.90 


2.40 
2.40 
2.38 
1.90 
1.90 


25.00 
20.00 
20.00 
21.25 
17.00 


17.00 
21.00 
21.00 
14.00 
14.00 


14.00 
17.05 
17.05 
11.00 
11.00 


11.00 
4.13 
3.30 
4.63 
3.70 


3.70 
4.13 
3.30 
3.30 
5.00 


4.00 
5.50 
4.40 
4.40 
5.00 


4.00 
4.00 
8.13 
6.50 
31.72 


25.38 
25.38 
29.53 
23.63 
23.63 


5.25 
4.20 
6.90 
4.60 
4.60 


1.50 
2.67 
2.25 
2.25 
1.88 


1.50 
1.50 
2.00 
1.59 
2.42 


2.00 
2.00 
1.98 
1.59 
1.59 


20.88 
16.70 
16.70 
17.74 
14.20 


14.20 
17.54 
17.54 
11.69 
11.69 


11.69 
14.24 
14.24 
9.19 
9.19 


9.19 
3.44 
2.76 
3.86 
3.09 


3.09 
3.44 
2.76 
2.76 
4.18 


3.34 
4.59 
3.67 
3.67 
4.18 


3.34 
3.34 
6.78 
5.43 
27.19 


21.75 
21.75 
25.31 
20.25 
20.25 


4.38 
3.51 
5.76 
3.84 
3.84 
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PART NUMBER 


DESCRIPTION 
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@ 63S441JSTD 1024 X 4 BIT TS TIW PROM 7.88 6.30 5.26 
63S441NLSTD 1024 X 4 BIT TS TIW PROM 5.25 4.20 3.51 
63S441NSTD 1024 X 4 BIT TS TIW PROM 5.25 4.20 3.51 
63S480JSTD 512 X 8 BIT OC TIW PROM 7.81 6.25 5.22 
63S480NSTD 512 X 8 BIT OC TIW PROM 6.25 5.00 4.18 
63S481AJSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 10.13 8.10 6.76 
63S481ANLSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 6.75 5.40 4.51 
63S481ANSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 6.75 5.40 4.51 
63S481JSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM 8.75 7.00 5.85 
63S481NLSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM 6.25 5.00 4.18 
63S481NSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM 6.25 5.00 4.18 
63S485JSSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O, SKINNY 8.59 6.88 5.74 
63S485JSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 8.59 6.88 5.74 
63S485NLSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 6.88 5.50 4.59 
63S485NSSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O, SKINNY 6.88 5.50 4.59 
63S485NSTD 512 X 8 BIT TS TIW PROM, ALT P/O 6.88 5.50 4.59 
63S841AJSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 13.13 10.50 8.77 
63S841ANLSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 9.38 7.50 6.26 
63S841ANSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 9.38 7.50 6.26 
63S841JSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM 12.25 9.80 8.18 
63S841NLSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM 8.75 7.00 5.85 
63S841NSTD 2048 X 4 BIT TS TIW PROM 8.75 7.00 5.85 
63S881AJSSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 14.00 11.20 9.35 
63S881AJSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 14.00 11.20 9.35 
63S881ANLSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 10.00 8.00 6.68 
63S881ANSSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED, SKINNY 10.00 8.00 6.68 
63S881ANSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, ENHANCED 10.00 8.00 6.68 
63S881JSSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 11.41 9.13 7.62 
63S881JSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM 12.78 10.22 8.53 
63S881NLSTD 7 1K X 8 BIT TS TIW PROM 9.13 7.30 6.10 
63S881NSSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM, SKINNY 9.13 7.30 6.10 
63S881NSTD 1K X 8 BIT TS TIW PROM 9.13 7.30 6.10 
673102ADSTD 256K DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEED 37.21 31.57 26.61 
673102ANLSTD 256K DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEED 33.83 28.70 24.19 
673102DSTD 256K DYNAMIC RAM CONTROLLER 31.35 26.60 22.42 
673102NLSTD 256K DYNAMIC RAM CONTROLLER 27.23 23.10 19.47 
673103ADSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEE 47.85 40.60 34.22 
673103ANLSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEE 42.90 36.40 30.68 
673103DSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER 41.25 35.00 29.50 
673103NLSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER 36.30 30.80 25.96 
673104ADSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEE 66.00 56.00 47.20 
673104ANLSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER-HIGH SPEE 57.75 49.00 41.30 
673104DSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER 51.15 43.40 36.58 
673104NLSTD 1 - MEG DYNAMIC RAM CONTROLLER 44.55 37.80 31.86 
67401AJSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ 33.77 26.98 22.40 
67401ANLSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ 39.68 31.70 26.32 
67401ANSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ 31.64 25.28 20.99 
67401BJSTD 64 X 4 FIFO, 16.7MHZ . 32.00 25.57 21.23 
67401JSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ 27.02 21.59 17.93 
67401NLSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ 31.66 25.30 21.00 
67401NSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ 25.33 20.24 16.80 
67402AJSTD 64 X 5 FIFO, 15MHZ 40.00 31.96 26.53 
67402BJSTD 64 X 5 FIFO, 16.7MHZ 44.79 35.79 29.71 
67402JSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ 32.42 25.90 21.50 
67402NLSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ 38.01 30.37 25.21 
67402NSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ 30.39 24.28 20.16 
@ 67411AJSTD 64 X 4 FIFO, 35MHZ 40.60 34.25 29.94 
67411JSTD 64 X 4 FIFO, 25MHZ 30.52 25.75 22.51 
67412AJSTD 64 X 5 FIFO, 35MHZ 48.72 41.10 35.93 
67412JSTD 64 X 5 FIFO, 25MHZ 36.62 30.89 27.01 
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DESCRIPTION 


PART NUMBER 


67413AJSTD 64 X 5 FIFO, 35MHZ 54.81 46.24 40.42 
67413JSTD 64 X 5 FIFO, 25MHZ 41.21 34.76 30.39 
67417JSTD 64 X 8/9 SERIALIZING FIFO 36.25 34.50 32.75 
674219JSTD FIFO RAM CONTROLLER 38.20 30.90 25.55 
679501JSSTD VIDEO-SPEED SHIFT REGISTER/1 POWER SUPPL 21.17 19.61 18.22 | 
679502JSSTD VIDEO-SPEED SHIFT REGISTER/2 POWER SUPPL 18.26 16.92 15.72 
67C0401-10JSTD FIFO 64X4 CMOS, CASCADABLE 29.35 24.01 19.34 
67C401-10NSTD FIFO 64X4 CMOS, CASCADABLE 27.70 22.66 18.26 | 
67C0401-15JSTD FIFO 64X4 CMOS, CASCADABLE 33.75 27.61 22.24 
67C401-15NSTD FIFO 64X4 CMOS, CASCADABLE 32.10 26.26 21.16 | 
6704013-10JSTD FIFO 64X4 CMOS /OE, CASCADABLE 29.90 24.46 19.71 | 
6704013-10NSTD FIFO 64X4 CMOS /OE, CASCADABLE 28.25 23.11 18.62 | 
67C4013-15JSTD FIFO 64X4 CMOS /OE, CASCADABLE 34.30 28.06 22.61 ) 
67C4013-15NSTD FIFO 64X4 CMOS /OE, CASCADABLE 32.65 26.71 21.52 
67C402-10JSTD FIFO 64X5 CMOS, CASCADABLE 32.38 26.50 21.34 | 
67C402-10NSTD FIFO 64X5 CMOS, CASCADABLE 30.73 25.15 20.26 
67C0402-15JSTD FIFO 64X5 CMOS, CASCADABLE 36.78 30.10 24.24 ) 
67C402-15NSTD FIFO 64X5 CMOS, CASCADABLE 35.13 28.75 23.16 | 
6704023-10JSTD FIFO 64X5 CMOS /OE, CASCADABLE 32.93 26.95 21.71 
67C4023-10NSTD FIFO 64X5 CMOS /OE, CASCADABLE 31.28 25.60 20.62 
67C04023-15JSTD FIFO 64X5 CMOS /OE, CASCADABLE 37.33 30.55 24.61 
67C04023-15NSTD FIFO 64X5 CMOS /OE, CASCADABLE 35.68 29.20 23.52 
6704033-10JSTD FIFO 64X5 CMOS /STATUS FLAGS,CASCADABLE 33.90 27.74 22.34 
67C04033-10NSTD FIFO 64X5 CMOS /STATUS FLAGS,CASCADABLE 32.25 26.39 21.26 
67C4033-15JSTD FIFO 64X5 CMOS /STATUS FLAGS,CASCADABLE 38.30 31.34 25.24 
67C4033-15NSTD FIFO 64X5 CMOS /STATUS FLAGS,CASCADABLE 36.65 29.99 24.16 
67C4501-50NSTD 512 X 9 CMOS FIFO 36.00 30.60 26.10 
6704501-65NSTD 512 X 9 CMOS FIFO 27.60 23.46 20.01 
67C4501-80NSTD 512 X 9 CMOS FIFO 23.00 19.55 16.68 
67C7016-45TSTD 16 X 16 BIT CMOS MULTIPLIER 86.00 68.80 57.45 
67C07016-55TSTD 16 X 16 BIT CMOS MULTIPLIER 58.00 46.40 38.74 
67C7017-45TSTD 16 X 16 BIT CMOS MULTIPLIER 86.00 68.80 57.45 
67C07017-55TSTD 16 X 16 BIT CMOS MULTIPLIER 58.00 46.40 38.74 
67C7560JSTD 16-BIT CMOS MULTIPLIER/DIVIDER 67.50 54.00 45.09 
67L401JSTD (Refer to C67L401DJ) 29.39 23.48 19.50 
67L401NSTD (Refer to C67L401DN) 27.68 22.12 18.36 
67L402JSTD (Refer to C67L402DJ) 35.20 28.13 23.35 
67L402NSTD (Refer to C67L402DN) 33.49 26.76 22.22 
74ACT461AFNSTD 8-BIT CMOS COUNTER 9.05 7.24 6.05 
74ACT461AJSSTD 8-BIT CMOS COUNTER 9.85 7.88 6.58 
74ACT461ANSSTD 8-BIT CMOS COUNTER 7.93 6.34 5.29 
74ACT469AFNSTD 8-BIT CMOS UP/DOWN COUNTER 9.05 7.24 6.05 
74ACT469AJSSTD 8-BIT CMOS UP/DOWN COUNTER 9.85 7.88 6.58 
74ACT469ANSSTD 8-BIT CMOS UP/DOWN COUNTER 7.93 6.34 5.29 
74ACT491AFNSTD 10-BIT CMOS COUNTER 9.68 7.74 6.46 
T4ACT491AJSSTD 10-BIT CMOS COUNTER 10.48 8.38 7.00 
74ACT491ANSSTD 10-BIT CMOS COUNTER 8.55 6.84 5.71 
74ACT547NSSTD 8 - BIT LATCH TRANSCEIVER 6.25 5.00 4.18 
74ACT567NSSTD 8 - BIT LATCH TRANSCEIVER (INVERTING) 6.25 5.00 4.18 
74ACT646NSSTD CMOS-FRONT LOADING LATCH 7.10 5.68 4.74 
74ACT648NSSTD CMOS-FRONT LOADING LATCH 7.10 5.68 4.74 
74ACT651NSSTD CMOS-FRONT LOADING LATCH 7.10 5.68 4.74 
74ACT652NSSTD CMOS-FRONT LOADING LATCH 7.10 5.68 4.74 
74ACT793NSTD 8 - BIT LATCH W/READ BACK 3.78 3.02 2.52 
74ACT794NSTD 8 - BIT REGISTER W/READ BACK 3.78 3.02 2.52 
74ACT794SGSTD 8 - BIT REGISTER W/READ BACK 4.30 3.44 2.87 
74S225AJSTD 16 X 5 CASCADABLE FIFO 7.68 6.14 5.13 
74S225ANSTD 16 X 5 CASCADABLE FIFO 5.90 4.72 3.94 
74S225JSTD 16 X 5 CASCADABLE FIFO 7.40 5.92 4.94 
74S225NSTD 16 X 5 CASCADABLE FIFO 5.63 4.50 3.76 
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PART NUMBER 


74S556PSTD 
81035012C 
8103501RA 
81035022C 
8103502RA 


81035032C 
8103503RA 
81035042C 
8103504RA 
810350520 


8103505RA 
81035062C 
8103506RA 
81035072C 
8103507RA 


810350820 
8103508RA 
810350920 
8103509RA 
81036072A 


8103607RA 
81036082A 
8103608RA 
81036092A 
8103609RA 


81036102A 
8103610RA 
81036112A 
8103611RA 
81036122A 


8103612RA 
81036132A 
8103613RA 
81036142A 
8103614RA 


82008013A 
8200801JA 
82008023A 
8200802JA 
82008033A 


8200803JA 
84129013A 
8412901LA 
84129023A 
8412902LA 


84129033A 
8412903LA 
84129043A 
8412904LA 
84129053A 


8412905LA 
84129063A 
8412906LA 
84129073A 
8412907LA 


84129083A 
8412908LA 
85065012A 
8506501RA 
85065022A 


AS OF 2/ 1/88 


16 X 16 FLOW THRU MULTIPLIER SLICE 
PAL10H8ML883B 
PAL10H8MJ883B 
PAL12H6ML883B 
PAL12H6MJ883B 


PAL14H4ML883B 
PAL14H4MJ883B 
PAL16H2ML883B 
PAL16H2MJ883B 
PAL16C1ML883B 


PAL16C1MJ883B 
PAL1OL8ML883B 
PAL10L8MJ883B 
PAL12L6ML883B 
PAL12L6MJ883B 


PAL14L4ML883B 
PAL14L4MJ883B 
PAL16L2ML883B 
PAL16L2MJ883B 
PAL16L8AML/883B 


PAL16L8AMJ883B 
PAL16R8AML/883B 
PAL16R8AMJ883B 
PAL16R6AML/883B 
PAL16R6AMJ883B 


PAL16R4AML/883B 
PAL16R4AMJ883B 
PAL16L8A-2ML/883B 
PAL16L8A2MJ883B 
PAL16R8A-2ML/883B 


PAL16R8A2MJ883B 
PAL16R6A-2ML/883B 
PAL16R6A2MJ883B 
PAL16R4A-2ML/883B 
PAL16R4A2MJ883B 


53$3281L/883B 
53$3281J883B 
§3$3281AL/883B 
53$3281AJ883B 
53$3281BL/883B 


53$3281BJ/883B 
PAL20L8AML/883B 
PAL20L8AMJS883B 
PAL20R8AML/883B 
PAL20R8AMJS883B 


PAL20R6AML/883B 
PAL20R6AMJS883B 
PAL20R4AML/883B 
PAL20R4AMJS883B 
PAL20L10AML/883B 


PAL20L10AMJS883B 
PAL20X8AML/883B 
PAL20X8AMJS883B 
PAL20X10AML/883B 
PAL20X10AMJS883B 


PAL20X4AML/883B 
PAL20X4AMJS883B 
PAL16L8A-4ML/883B 
PAL16L8A4MJ883B 
PAL16R8A-4ML/883B 


DESCRIPTION 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


113.10 
14.44 
8.00 
14.44 
8.00 


14.44 
8.00 
14.44 
8.00 
14.44 


8.00 
14.44 
8.00 
14.44 
8.00 


14.44 
8.00 
14.44 
8.00 
24.20 


13.00 
24.20 
13.00 
24.20 
13.00 


24.20 
13.00 
24.20 
13.00 
24.20 


13.00 
24.20 
13.00 
24.20 
13.00 


93.76 
46.88 
103.14 
53.14 
104.40 


58.00 


43.20 


24.00 
43.20 
24.00 


43.20 
24.00 
43.20 
24.00 
44.50 


25.16 
44.50 
25.16 
44.50 
25.16 


44.50 
25.16 
39.20 
21.40 
39.20 


108.75 
12.06 
6.68 
12.06 
6.68 


12.06 
6.68 
12.06 
6.68 
12.06 


6.68 
12.06 
6.68 
12.06 
6.68 


12.06 
6.68 
12.06 
6.68 
18.75 


10.10 
18.75 
10.10 
18.75 
10.10 


18.75 
10.10 
18.75 
10.10 
18.75 


10.10 
18.75 
10.10 
18.75 
10.10 


78.29 
39.14 
86.12 
44.37 
87.17 


48.43 
36.05 
20.05 
36.05 
20.05 


36.05 
20.05 
36.05 
20.05 
37.16 


21.01 
37.16 
21.01 
37.16 
21.01 


37.16 
21.01 
32.75 
17.90 
32.75 
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PART NUMBER 


DESCRIPTION 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


8506502RA PAL16R8A4MJ883B 26.80 21.40 17.90 
85065032A PAL16R6A-4ML/883B 49.05 39.20 32.75 
8506503RA PAL16R6A4MJ883B 26.80 21.40 17.90 
85065042A PAL16R4A-4ML/883B 49.05 39.20 32.75 
8506504RA PAL1I6R4A4MJ883B 26.80 21.40 17.90 
C57401AJ883B 64 X 4 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 82.50 66.00 55.11 
C57401AL883B 64 X 4 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 129.63 103.70 86.59 
C57401J883B 64 X 4 FIFO, 7MHZ, CASCADABLE 70.00 56.00 46.76 
C57401L883B 64 X 4 FIFO, 7MHZ, CASCADABLE 117.88 94.30 78.74 
C57402AJ883B 64 X 5 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 90.75 72.60 60.62 
C57402AL883B 64 X 5 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 142.50 114.00 95.19 
C57402J883B 64 X 5 FIFO, 7MHZ, CASCADABLE 77.00 61.60 51.44 
C57402L883B 64 X 5 FIFO, 7MHZ, CASCADABLE 130.00 104.00 86.84 
C67401AJSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ, CASCADABLE 33.77 26.98 22.40 
C67401ANLSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ, CASCADABLE 39.68 31.70 26.32 
C67401ANSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ, CASCADABLE 31.64 25.28 20.99 
C67401BJSTD 64 X 4 FIFO, 16.7MHZ, CASCADABLE 37.31 29.81 24.75 
C67401JSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 27.02 21.59 17.93 
C67401NLSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 31.66 25.30 21.00 
C67401NSTD 64 X 4 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 25.33 20.24 16.80 
C67402AJSTD 64 X 5 FIFO, 15MHZ, CASCADABLE 40.00 31.96 26.53 
- C67402BJSTD 64 X 5 FIFO, 16.7MHZ, CASCADABLE 44.79 35.79 29.71 
C67402JSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 32.42 25.90 21.50 
C67402NLSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 38.01 30.37 25.21 
C67402NSTD 64 X 5 FIFO, 10MHZ, CASCADABLE 30.39 24.28 20.16 
C67L4013DJSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ, 3-STATE 30.07 24.02 19.95 
C67L4013DNSTD 64 X 4 FIFO, 15MHZ, 3-STATE 27.68 22.12 18.36 
C67L401DJSTD 64 X 4 LOW POWER FIFO, 15MHZ 29.39 23.48 19.50 
C67L401DNSTD 64 X 4 LOW POWER FIFO, 15MHZ 27.68 22.12 18.36 
C67L402DJSTD 64 X 5 LOW POWER FIFO, 15MHZ 35.20 28.13 23.35 
C67L402DNSTD 64 X 5 LOW POWER FIFO, 15MHZ 33.49 26.76 22.22 
C67L4033DJSTD 64 X 5 FIFO WITH 3-STATE, FLAGS, 15MHZ 40.56 32.40 26.90 
C67L4033DNSTD 64 X 5 FIFO WITH 3-STATE, FLAGS, 15MHZ 37.33 29.83 24.76 
HAL10H8-2CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HALIOH8CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL10L8-2CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL1OL8CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL12H6-2CNSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL12H6CNSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL12L10CNSSTD 12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL12L6-2CNSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL12L6CNSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
-HAL14H4-2CNSTD 14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL14H4CNSTD 14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL14L4-2CNSTD 14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL14L4CNSTD 14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL14L8CNSSTD 14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL16C1-2CNSTD 16 INP, 1 COMPL. OUTPUT HARD LOGIC 
HAL16C1ICNSTD 16 INP, 1 COMPL. OUTPUT HARD LOGIC 
HAL16H2-2CNSTD 16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HALI6H2CNSTD 16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH HARD LOGIC 
HAL16L2-2CNSTD 16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HALI6L2CNSTD 16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HALI6L6CNSSTD 16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HALI6L8A2CNSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HALI6L8A4CNSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL16L8ACNSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL16L8B2CJHO9999STD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL16L8B2CNHO9999STD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
HAL16L8B2CNLHO9999STD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
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PART NUMBER 


HALI6L8B4CJHO9999STD 
HAL16L8B4CNHO9999STD 
HAL16L8B4CNLHO9999STD 
HALI6L8BCJHO9999STD 
HALI6L8BCNHO9999STD 


HALI6L8BCNLHO9999STD 
HALI6L8CNSTD 
HALI6L8DCJHO9999STD 
HAL1I6L8DCNHO9999STD 
HAL16L8DCNLHO9999STD 


HAL16R4A2CNSTD 
HAL16R4A4CNSTD 
HAL16R4ACNSTD 
HAL16R4B2CJHO99S99STD 
HAL1I6R4B2CNHO9999STD 


HAL16R4B2CNLHO9999STD 
HAL16R4B4CJHO9999STD 
HALI6R4B4CNHO9999STD 
HAL16R4B4CNLHO9999STD 
HAL16R4BCJHO9999STD 


HAL16R4BCNHO99S99STD 
HAL16R4BCNLHO9999STD 
HAL16R4CNSTD 
HAL16R4DCJHO9S999STD 
HAL16R4DCNHO9999STD 


HAL16R4DCNLHO9999STD 
HALi6R6A2CNSTD 
HAL1I6R6A4CNSTD 
HALI6R6ACNSTD 
HAL16R6B2CJHO9999STD 


HAL16R6B2CNHO9999STD 
HAL16R6B2CNLHO9999STD 
HAL16R6B4CJHO9999STD 
HAL16R6B4CNHO9999STD 
HALI6R6B4CNLHO9999STD 


HALiI6REBCJHO9999STD 
HAL16R6BCNHO9999STD 
HAL16R6BCNLHO9999STD 
HALI6R6CNSTD 
HAL16R6DCJHO9999STD 


HAL16R6DCNHO9999STD 
HALI6R6DCNLHO9999STD 
HAL16R8A2CNSTD 
HAL16R8A4CNSTD 
HAL16R8ACNSTD 


HALI6RSB2CJHO9S99STD 
HAL16R8B2CNHO9999STD 
HALI6R8B2CNLHO9S99STD 
HALiI6RSB4CJHOS999STD 
HAL16R8B4CNHO9999STD 


HAL16R8B4CNLHO9999STD 
HAL16R8BCJHO9999STD 
HAL16R8BCNHO9999STD 
HAL16R8BCNLHO9999STD 
HAL16R8CNSTD 


HAL16R8DCJHOS999STD 
HAL16R8DCNHO9999STD 
HALI6RSDCNLHO9999STD 
HALi8L4CNSSTD 
HAL20C1CNSSTD 


AS OF 2/ 1/88 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


1 
DESCRIPTION 24 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 

16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 

16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 

18 INP, 4 OUT HARD LOGIC 

20 INP, 1 COMPL. OUTPUT HARD LOGIC 


PART NUMBER 


HAL20L10CNSSTD 
HAL20L2CNSSTD 
HAL20L8ACNSSTD 
HAL20L8BCJSHO9999STD 
HAL20L8BCNLHO9999STD 


HAL20L8BCNSHOS999STD 
HAL20R4ACNSSTD 

HAL20R4BCJSHO9999STD 
HAL20R4BCNLHO9999STD 
HAL20R4BCNSHO9999STD 


HAL20R6ACNSSTD 
HAL20R6BCJSHOS999STD 
HAL20R6BCNLHO9999STD 
HAL20R6BCNSHO9999STD 
HAL20R8ACNSSTD 


HAL20R8BCJSHO9999STD 
HAL20R8BCNLHOS999STD 
HAL20R8BCNSHO9999STD 
HAL20RA10CJSHO9999STD 
HAL20RA10CNLHO9999STD 


HAL20RA10CNSHO9999STD 
HAL20X10CNSSTD 
HAL20X4CNSSTD 
HAL20X8CNSSTD 
HAL32R16CNSTD 


LCA-MDS135R1.0 
LCA-MDS151R1.0 
LCA-MDS152R1.0 
LCA-MDS21R1.30 
LCA-MDS22R2C.5 


LCA-MDS23R1.01 
LCA-MDS24 
LCA-MDS26R 
LCA-MDS27D-48N 
LCA-MDS27D-68NL 


LCA-MDS27D-68P 
LCA-MDS27D-84NL 
LCA-MDS27D-84P 
LCA-MDS31R1.00 
LCA-MDS33R1.02 


LCA-MDS34R1.00 
LCA-MDS35R1.0 
LCA-MEK01 
M2018-33CNL-NLO68STD 
M2018-33CNL-NLO84STD 


M2018-33CP-PO68STD 
M2018-33CP-P084STD 
M2018-50CNL-NLO68STD 
M2018-50CNL-NLO84STD 
M2018-50CP-PO68STD 


M2018-50CP-P084STD 
M2018-70CNL-NLO68STD 
M2018-70CNL-NLO84STD 
M2018-70CP-PO68STD 
M2018-70CP-PO84STD 


M2064-20CNLSTD 
M2064-20CNSTD 
M2064-20CPSTD 
M2064-33CNLSTD 
M2064-33CNSTD 


26 


DESCRIPTION 


20 INP, 10 OUT HARD LOGIC 
20 INP, 2 OUT HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT HARD LOGIC 


20 INP, 8 OUT HARD LOGIC 

20 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC 


20 INP. 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC 
20 INP. 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 


20 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC 
20 INP, 10 OUT REG. HARD LOGIC 
20 INP, 10 OUT REG. HARD LOGIC 


20 INP, 10 OUT REG. HARD LOGIC 

20 INP. 10 OUT, 10 XOR HARD LOGIC 

20 INP. 10 OUT, 4 XOR HARD LOGIC 

20 INP, 10 OUT, 8 XOR HARD LOGIC 
1500 GATE, 32 INP, 16 OUT HARD LOGIC 


‘ORCAD DESIGN ENTRY INTERFACE & LIBRARY 


BUNDLED DEVL SYS - XACT, ORCAD & ADI 
BUNDLED DESIGN ENTRY SYS - ORCAD & ADI 
LCA DEVELOPMENT SYSTEM 

LCA SIMULATOR P-SILOS 


LCA AUTO PLACE & ROUTE PROGRAM 

LCA IN-CIRCUIT-EMULATOR 

LCA IN-CIRCUIT EMULATOR UNIVERSAL POD 
LCA IN-CIRCUIT EMULATOR POD HEADER 
LCA IN-CIRCUIT EMULATOR POD HEADER 


LCA IN-CIRCUIT EMULATOR POD HEADER 
LCA IN-CIRCUIT EMULATOR POD HEADER 
LCA IN-CIRCUIT EMULATOR POD HEADER 


FUTURENET SCHEMATIC INTERFACE & LIBRARY 


DAISY SCHEMATIC INTERFACE & LIBRARY 


MENTOR SCHEMATIC INTERFACE & LIBRARY 
ORCAD SCHEMATIC INTERFACE & LIBRARY 
LCA EVALUATION KIT 

10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -33 MHz 

10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -33 MHz 


~ 10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -33 MHz 


10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -33 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -50 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -50 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -50 MHz 


10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -50 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -70 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -70 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -70 MHz 
10 X 10 LOGIC CELL ARRAY -70 MHz 


8X8 LOGIC CELL ARRAY-20MHz 
8X8 LOGIC CELL ARRAY-20MHz 
8X8 LOGIC CELL ARRAY-20MHz 
8X8 LOGIC CELL ARRAY-33MHz 
8X8 LOGIC CELL ARRAY-33MHz 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


1 
24 


875.00 
4950.00 
1850.00 
3600.00 
3500.00 


1500.01 
6300.00 
300.01 
550.00 
550.00 


550.00 
550.00 
550.00 
750.00 
1000.00 


1000.00 
375.00 
250.01 

50.40 
52.40 


94.40 
96.50 
60.50 
62.50 
103.50 


106.50 
68.72 
70.72 

108.96 

112.96 


27.84 
26.84 
70.96 
32.50 
30.50 


45.86 
47.68 


85.90 
87.82 
55.06 
56.88 
94.19 


96.92 
62.54 
64.36 
99.15 
102.79 


25.33 
24.42 
64.57 
29.58 
27.76 


38.81 
40.35 


72.69 
74.31 
46.59 
48.13 
79.70 


82.01 
52.91 
54.45 
83.90 
86.98 


21.44 
20.67 
54.64 
25.03 
23.49 


AS OF 2/ 1/88 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


PART NUMBER -: DESCRIPTION 

@ M2064-33CPSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-33MHz 75.50 68.71 58.14 
M2064-50CNLSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-50MHz 39.20 35.67 30.18 

M2064-S0CNSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-50MHz 37.20 33.85 28.64 

M2084-50CPSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-50MHz 83.30 75.80 64.14 

M2064-70CNLSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-70MHz 47.80 43.50 36.81 

M2064-70CPSTD 8X8 LOGIC CELL ARRAY-70MHz 79.80 72.62 61.45 

M38510/20602BVA 53S441J 11.20 8.96 7.45 

M38510/20908BVA 53S841AJ 34.00 27.20 22.61 

M38510/50301BRA PAL10H8MJ 36.00 28.80 23.94 

M38510/50302BRA PAL12H6MJ 36.00 28.80 23.94 

M38510/50303BRA PAL14H4MJ 36.00 28.80 23.94 

M38510/50306BRA PAL10L8MJ 36.00 28.80 23.94 

M38510/50307BRA PAL12L6MJ 36.00 28.80 23.94 

M38510/50308BRA PAL14L4MJ 36.00 28.80 23.94 
M38510/50401BRA PAL16L8AMJ 42.00 33.60 27.93. 
M38510/50402BRA PAL16R8AMJ 42.00 33.60 27.93 

M38510/50403BRA PAL16R6AMJ 42.00 33.60 27.93 
M38510/50404BRA PALI6R4AMJ 42.00 33.60 27.93 

M38510/50407B2A PAL16L8A-2ML/883B 59.72 47.63 39.69 

| M38510/50407BRA PAL16L8A2MJ 42.00 33.60 27.93 
M38510/50408B2A PAL16R8A2ML/883B 59.72 47.63 39.69 

M38510/50408BRA PAL16R8A2MJ 42.00 33.60 27.93 

M38510/50409B2A PAL16R6A-2ML/883B 59.72 47.63 39.69 

M38510/50409BRA PAL16R6A2MJ 42.00 33.60 27.93 
| M38510/50410B2A PAL16R4A-2ML/883B 59.72 47.63 39.69 
M38510/50410BRA PAL16R4A2MJ 42.00 33.60 27.93 

M38510/50501B3A PAL20L8AML/883B 110.60 88.20 73.50 

, M38510/50501BLA PAL20L8AMJS 78.00 62.40 51.87 
; M38510/50502B3A PAL20R8AML/883B 110.60 88.20 73.50 
M38510/50502BLA PAL20R8AMJS 78.00 62.40 51.87 

M38510/50503B3A PAL20R6AML/883B 110.60 88.20 73.50 

M38510/50503BLA PAL20R6AMJS 78.00 62.40 51.87 

M38510/50504B3A PAL20R4AML/883B 110.60 88.20 73.50 

M38510/50504BLA PAL20R4AMUS 78.00 62.40 51.87 
PAL10H20G8JSSTD ECL 20 INP, 8 LATCH OUT PROG. LOGIC 38.75 31.00 25.89 
PAL10H20P8JSSTD ECL 20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 38.75 31.00 25.89 

| PAL10H8-2CJSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.18 
| PAL10H8-2CNLSTD 40 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 
| PAL10H8-2CNSTD 40 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 
| PAL10H8-2MJ883B 40 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 10.00 8.00 6.68 
PAL10H8-2ML883B 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 18.05 14.44 12.06 

PAL10H8CJSTD 410 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.18 

PAL10H8CNLSTD 40 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL10H8CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

| PAL10H8MJ883B 40 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 10.00 8.00 6.68 
PAL10H8ML883B 10 INP, 8 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 18.05 14.44 12.06 

PAL10L8-2CJSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.18 

PAL10L8-2CNLSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL10L8-2CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL10L8-2MJ883B 40 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 10.00 8.00 6.68 

PAL10L8-2ML883B 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 18.05 14.44 12.06 

PAL10L8CJSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.18 

PAL10L8CNLSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL10L8CNSTD 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL10L8MJ883B 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 40.00 8.00 6.68 

PAL10L8ML883B 10 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 18.05 14.44 12.06 

PAL12H6-2CJSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.18 
PAL12H6-2CNLSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL12H6-2CNSTD 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.34 

PAL12H6-2MJ883B 12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. LOGIC 10.00 8.00 6.68 
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AS OF 2/ 1/88 


PART NUMBER 


PAL12H6-2ML883B 
PAL12H6CJSTD 
PAL12H6CNLSTD 
PAL12H6CNSTD 
PAL12H6MJ883B 


PAL12H6ML883B 
PAL12L10CJSSTD 
PAL12L10CNLSTD 
PAL12L10CNSSTD 
PAL12L10MJS883B 


PAL12L10ML883B 
PAL12L10MW883B 
PAL12L6-2CJSTD 
PAL12L6-2CNLSTD 
PAL12L6-2CNSTD 


PAL12L6-2MJ883B 
PAL12L6-2ML883B 
PAL12L6CJSTD 
PAL12L6CNLSTD 
PAL12L6CNSTD 


PAL12L6MJ883B 
PAL12L6ML883B 
PAL14H4-2CJSTD 
PAL14H4-2CNLSTD 
PAL14H4-2CNSTD 


PAL14H4-2MJ883B 
PAL14H4-2ML883B 
PAL14H4CJSTD 
PAL14H4CNLSTD 
PAL14H4CNSTD 


PAL14H4MJ883B 
PAL14H4ML883B 
PAL14L4-2CJSTD | 
PAL14L4-2CNLSTD 
PAL14L4-2CNSTD 


PAL14L4-2MJ883B 
PAL14L4-2ML883B 
PAL14L4CJSTD 
PAL14L4CNLSTD 
PAL14L4CNSTD 


PAL14L4MJ883B 
PAL14L4ML883B 
PAL14L8CJSSTD 
PAL14L8CNLSTD 
_ PAL14L8CNSSTD 


PAL14L8MJS883B 
PAL14L8ML883B 
PAL16A4CJSTD 
PAL16A4CNLSTD 
PAL16A4CNSTD 


PAL16A4MJ883B 
PAL16A4ML883B 
PAL16C1-2CJSTD 
PAL16C1-2CNLSTD 
PAL16C1-2CNSTD 


PAL16C1-2MJ883B 
PAL16C1-2ML883B 
PAL16C1CJSTD 
PAL16C1CNLSTD 
PAL16C1CNSTD 
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DESCRIPTION 


12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


12 INP, 6 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 
12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 
12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 
12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 


12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 
12 INP, 10 OUT ACTIVE LOW PROG 


12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 


12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 


12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
12 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 


14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 


14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 4 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
14 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 4 OUT ARITHMETIC PROG. 
16 INP, 4 OUT ARITHMETIC PROG. 
16 INP, 4 OUT ARITHMETIC PROG. 


16 INP, 4 OUT ARITHMETIC PROG. 
16 INP, 4 OUT ARITHMETIC PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 


16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 


. LOGIC 
. LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
Loaic 
Loaic 
Loaic 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LoaIc 


LOGIC 

LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


14.44 
5.00 
4.00 
4.00 
8.00 


14.44 
7.20 
6.00 
6.00 

13.82 


28.60 
13.82 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
7.20 
6.00 
6.00 


13.82 
28.60 
15.08 
14.18 
14.18 


26.10 
47.52 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


12.06 
4.18 
3.34 
3.34 
6.68 


12.06 
6.01 
5.01 
5.01 

11.54 


23.88 
11.54 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
6.01 
5.01 
5.01 


11.54 
23.88 
12.57 
11.81 
11.81 


21.79 
39.68 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


AS OF 2/ 1/88 


PART NUMBER 


PAL16C1MJ883B 
PAL16C1ML883B 
PAL16H2-2CJSTD 
PAL16H2-2CNLSTD 
PAL16H2-2CNSTD 


PAL16H2-2MJ883B 
PAL16H2-2ML883B 
PALI6H2CJSTD 
PALI6H2CNLSTD 
PALI6H2CNSTD 


PAL16H2MJ883B 
PAL16H2ML883B 
PAL16L2-2CJSTD 
PAL16L2-2CNLSTD 
PAL16L2-2CNSTD 


PAL16L2-2MJ883B 
PAL16L2-2ML883B 
PALI6L2CJSTD 
PALI6L2CNLSTD 
PALI6L2CNSTD 


PAL16L2MJ883B 
PAL16L2ML883B 
PALI6L6CJSSTD 
PALI6L6CNLSTD 
PALI6L6CNSSTD 


PAL16L6MJS883B 
PAL16L6ML883B 
PAL16L8A2CJSTD 
PAL16L8A2CNLSTD 
PALI6L8A2CNSTD 


PAL16L8A2MJ883B 
PAL16L8A2ML883B 
PALI6L8A4CJSTD 
PAL16L8A4CNLSTD 
PALI6L8A4CNSTD 


PAL16L8A4MJ883B 
PAL16L8A4ML883B 
PAL16L8ACJSTD 
PALI6L8ACNLSTD 
PALi6L8ACNSTD 


PALI6L8AMJ883B 
PAL16L8AML883B 
PALI6L8B2CJSTD 
PALI6L8B2CNLSTD 
PALI6L8B2CNSTD 


PAL16L8B2MJ883B 
PAL16L8B2ML883B 
PALI6L8B4CJSTD 
PALI6L8B4CNLSTD 
PAL16L8B4CNSTD 


PALI6L8B4MJ883B 
PAL16L8B4ML883B 
PAL16L8BCJSTD 
PALI6L8BCNLSTD 
PALI6L8BCNSTD 


PALI6L8BMJ883B 
PALI6L8BML883B 
PALI6L8CJSTD 
PALI6L8CNLSTD 
PALI6L8CNSTD 


AS OF 2/ 1/88 


DESCRIPTION 


16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 
16 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 


16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE HIGH PROG. 


16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 2 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 6 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACITVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC. 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
5.00 
4.00 
4.00 


8.00 
14.44 
7.20 
6.00 
6.00 


13.82 
28.60 
5.20 
3.20 
3.20 


13.00 
24.20 
7.20 
6.00 
6.00 


21.40 
39.20 
5.20 
3.20 
3.20 


13.00 
24.20 
5.20 
4.00 
4.00 


20.80 
37.30 


8.70 
7.50 


7.50 


21.40 
39.20 
8.20 
5.00 
5.00 


20.80 
37.30 
5.20 
3.20 
3.20 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
4.18 
3.34 
3.34 


6.68 
12.06 
6.01 
5.01 
5.01 


11.54 
23.88 
4.35 
2.65 
2.65 


10.10 
18.75 
6.00 
5.00 
5.00 


17.90 
32.75 
4.35 
2.65 
2.65 


10.10 
18.75 
4.35 
3.35 
3.35 


17.35 
31.15 


7.25 
6.25 


6.25 


17.90 
32.75 
6.85 
4.20 
4.20 


17.35 
31.15 
4.35 
2.65 
2.65 


29 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


DESCRIPTION 


PART NUMBER 


PAL16L8DCJSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 14.00 11.20 9.35 
PAL16L8DCNLSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 12.50 10.00 8.35 | 
PAL16L8DCNSTD 16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW PROG. LOGIC 12.50 10.00 8.35 
PAL16L8DMJ883B 16 INPUT, 8 OUT ACTIVE LOW, PROG. LOGIC 30.00 24.00 20.05 
PAL16L8DML883B 16 INPUT, 8 OUT ACTIVE LOW, PROG. LOGIC 54.00 43.20 36.05 
PAL16P8ACJSTD 16 INP, 8 OUT PROG. LOGIC W/POLARITY 7.75 6.20 5.18 ) 
PAL16P8ACNLSTD 16 INP, 8 OUT PROG. LOGIC W/POLARITY 6.25 5.00 4.18 | 
PAL16P8ACNSTD 16 INP, 8 OUT PROG. LOGIC W/POLARITY 6.25 5.00 4.18 | 
PAL16R4A2CJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 | 
PAL16R4A2CNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R4A2CNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R4A2MJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 16.25 13.00 10.10 
PAL16R4A2ML883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 30.25 24.20 18.75 
PAL16R4A4CJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 9.00 7.20 6.00 
PAL16R4A4CNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 7.50 6.00 5.00 
PAL16R4A4CNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 7.50 6.00 5.00 
PAL16R4A4MJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 26.80 21.40 17.90 
PAL16R4A4ML883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 49.05 39.20 32.75 
PAL16R4ACJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 
PALI6R4ACNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R4ACNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R4AMJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 16.25 13.00 10.10 
PAL16R4AML883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 30.25 24.20 18.75 
PAL16R4B2CJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 
PAL16R4B2CNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.35 
PAL16R4B2CNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 5.00 4.00 3.35 
PAL16R4B2MJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 26.00 20.80 17.35 
PAL16R4B2ML883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 46.65 37.30 31.15 
PAL16R4B4CJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 10.90 8.70 7.25 
PAL16R4B4CNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 9.40 7.50 6.25 
PAL16R4B4CNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 9.40 7.50 6.25 
PAL16R4B4MJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 26.80 21.40 17.90 
PAL16R4B4ML883B 16 INP. 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 49.05 39.20 32.75 
PAL16R4BCJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL16R4BCNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.20 
PAL16R4BCNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.25 5.00 4.20 
PAL16R4BMJ883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 26.00 20.80 17.35 
PAL16R4BML883B 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 46.65 37.30 31.15 
PALI6R4CJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 
PAL16R4CNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PALI6R4CNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R4DCJSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 14.00 11.20 9.35 
PAL16R4DCNLSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 12.50 10.00 8.35 
PAL16R4DCNSTD 16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. LOGIC 12.50 10.00 8.35 
PAL16R4DMJ883B 16 INPUT, 8 OUT (4 REG) PROG. LOGIC 30.00 24.00 20.05 
PAL1I6R4DML883B 16 INPUT, 8 OUT (4 REG) PROG. LOGIC 54.00 43.20 36.05 
PAL16R6A2CJSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 
PALiI6R6A2CNLSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R6A2CNSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 
PAL16R6A2MJ883B 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 16.25 13.00 10.10 
PAL16R6A2ML883B 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 30.25 24.20 18.75 | 
PAL16R6A4CJSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 9.00 7.20 6.00 | 
PAL16R6A4CNLSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 7.50 6.00 5.00 : 
PAL16R6A4CNSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 7.50 6.00 5.00 | 
PAL16R6A4MJ883B 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 26.80 21.40 17.90 
PAL16R6A4ML883B 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 49.05 39.20 32.75 | 
PALI6R6ACJSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 6.50 5.20 4.35 | 
PAL16R6ACNLSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 : 
PALI6R6ACNSTD 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 4.00 3.20 2.65 ) 
PAL16R6AMJ883B 16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. LOGIC 16.25 13.00 10.10 : 
: 
j 
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PART NUMBER 


PAL16R6AML883B 
PAL16R6B2CJSTD 
PAL16R6B2CNLSTD 
PALI6R6B2CNSTD 
PAL16R6B2MJ883B 


PAL16R6B2ML883B 
PAL16R6B4CJSTD 
PAL16R6B4CNLSTD 
PALI6R6B4CNSTD 
PAL16R6B4MJ883B 


PAL16R6B4ML883B 
PALI6R6BCJSTD 
PALI6R6BCNLSTD 
PALI6R6BCNSTD 
PAL16R6BMJ883B 


PAL16R6BML883B 
PALI6R6CJSTD 
PALI6R6CNLSTD 
PALI6R6CNSTD 
PAL16R6DCJSTD 


PALI6R6EDCNLSTD 
PALI6R6DCNSTD 
PAL16R6DMJ883B 
PAL16R6DML883B 
PALI6R8A2CJSTD 


PAL16R8A2CNLSTD 
PALI6R8A2CNSTD 
PAL16R8A2MJ883B 
PAL16R8A2ML883B 
PAL16R8A4CJSTD 


PAL16R8A4CNLSTD 
PAL16R8A4CNSTD 
PAL16R8A4MJ883B 
PAL16R8A4ML883B 
PALI6R8ACJSTD 


PALI6R8ACNLSTD 
PALI6R8ACNSTD 
PAL16R8AMJ883B 
PAL16R8AML883B 
PAL1I6R8B2CJSTD 


PALI6R8B2CNLSTD 
PAL16R8B2CNSTD 
PAL16R8B2MJ883B 
PAL16R8B2ML883B 
PAL16R8B4CJSTD 


PALI6RSB4CNLSTD 
PALI6RSB4CNSTD 
PAL16R8B4MJ883B 
PAL16R8B4ML883B 
PALI6R8BCJSTD 


PALI6R8BCNLSTD 
PAL16R8BCNSTD 
PALI6R8BMJ883B 
PAL16R8BML883B 
PALI6R8CJSTD 


PALI6R8CNLSTD 
PALI6R8CNSTD 
PAL16R8DCJSTD 
PALI6R8DCNLSTD 
PAL16R8DCNSTD 


MONOLITHIC MEMORIES 


DESCRIPTION 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INPUT, 8 OUT (6 REG) PROG. LOGIC 
16 INPUT, 8 OUT (6 REG) PROG. LOGIC 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


INC. OEM PRICE LIST 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


24.20 
5.20 
4.00 
4.00 

20.80 


37.30 
8.70 
7.50 
7.50 

21.40 


39.20 
8.20 
5.00 
5.00 

20.80 


37.30 
5.20 
3.20 
3.20 

11.20 


10.00 
10.00 
24.00 
43.20 

5.20 


3.20 
3.20 
13.00 
24.20 
7.20 


6.00 
6.00 
21.40 
39.20 
5.20 


3.20 
3.20 
13.00 
24.20 
5.20 


4.00 
4.00 
20.80 
37.30 
8.70 


7.50 
7.50 
21.40 
39.20 
8.20 


5.00 
5.00 
20.80 
37.30 
5.20 


3.20 
3.20 
11.20 
10.00 
10.00 


18.75 
4.35 
3.35 
3.35 

17.35 


31.15 
7.25 
6.25 
6.25 

17.90 


32.75 
6.85 
4.20 
4.20 

17.35 


31.15 
4.35 
2.65 
2.65 
9.35 


8.35 
8.35 
20.05 
36.05 
4.35 


2.65 
2.65 
10.10 
18.75 
6.00 


5.00 
5.00 
17.90 
32.75 
4.35 


2.65 
2.65 
10.10 
18.75 
4.35 


3.35 
3.35 
17.35 
31.15 
7.25 


6.25 
6.25 


17.90 
32.75 


6.85 


4.20 
4.20 
17.35 
31.15 
4.35 


2.65 
2.65 
9.35 
8.35 
8.35 
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AS OF 2/ 1/88 


PART NUMBER 


PAL16R8DMJ883B 
PAL16R8DML883B 
PAL16RA8CJSTD 
PALI6RA8CNLSTD 
PAL16RA8CNSTD 


PALI6RP4ACJSTD 
PAL16RP4ACNLSTD 
PALI6RP4ACNSTD 
PALI6RP6ACJSTD 
PAL16RP6ACNLSTD 


PALI6RP6ACNSTD 
PALI6RP8ACJSTD 
PALI6RP8ACNLSTD 
PALi6RP8ACNSTD 
PAL16X4CJSTD 


PAL16X4CNLSTD 
PAL16X4CNSTD 

PAL16X4MJ883B 
PAL16X4ML883B 
_ PAL18L4CJSSTD 


PAL18L4CNLSTD 
PAL18L4CNSSTD 
PAL18L4MJS883B 
PAL18L4ML883B 
PAL20C1CJSSTD 


PAL20C1CNLSTD 
PAL20C1iCNSSTD 
PAL20C1MJS883B 
PAL20C1ML883B 
PAL20L10ACJSSTD 


PAL20L10ACNLSTD 
PAL20L10ACNSSTD 
PAL20L10AMJS883B 
PAL20L10AML883B 
PAL20L10CJSSTD 


PAL20L10CNLSTD 
PAL20L10CNSSTD 
PAL20L10MJS883B 
PAL20L10ML883B 
PAL20L2CJSSTD 


~ PAL20L2CNLSTD 


PAL20L2CNSSTD 
PAL20L2MJS883B 
PAL20L2ML883B 
PAL20L8-12CFNSTD 


PAL20L8-12CJSSTD 
PAL20L8-12CNSSTD 
PAL20L8A2CJSSTD 
PAL20L8A2CNLSTD 
PAL2OL8A2CNSSTD 


PAL20L8A2MJS883B 
PAL20L8A2ML883B 
PAL20L8ACJSSTD 
PAL20L8ACNLSTD 
PAL20L8ACNSSTD 


PAL20L8AMJS883B 
PAL20L8AML883B 
PAL20L8B2CFNSTD 
PAL20L8B2CJSSTD 
PAL20L8B2CNSSTD 


32 


DESCRIPTION 


16 INPUT, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 
16 INPUT, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 
16 INP, 8 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 
16 INP, 8 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 
16 INP, 8 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


16 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


LOGIC W/P 
LOGIC W/P 
LOGIC W/P 
LOGIC W/P 
LOGIC W/P 


LOGIC W/P 
LOGIC W/P 
LOGIC W/P 
LOGIC W/P 


16 INP, 4 OUT XOR PROG. LOGIC 


16 INP, 4 OUT XOR PROG. LOGIC 
16 INP, 4 OUT XOR PROG. LOGIC 
16 INP, 4 OUT XOR PROG. LOGIC 
16 INP, 4 OUT XOR PROG. LOGIC 


18 INP, 4 OUT PROG. LOGIC 


18 INP, 4 OUT PROG. LOGIC 
18 INP, 4 OUT PROG. LOGIC 
18 INP, 4 OUT PROG. LOGIC 
18 INP, 4 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 


20 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 
20 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 
20 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 
20 INP, 1 COMPL. OUTPUT PROG. LOGIC 


20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 2 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 2 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 2 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 2 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 2 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOCIC 


20 INP, 8 OUT PROG. LOCIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOCIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


24.00 
43.20 
9.45 
8.69 
8.69 


6.20 
5.00 
5.00 
6.20 
5.00 


5.00 
6.20 
5.00 
5.00 
15.08 


14.18 
14.18 
26.10 
47.52 

7.20 


6.00 
6.00 
13.82 
28.60 
7.20 


6.00 
6.00 
13.82 
28.60 
8.20 


6.50 
6.50 
25.16 
44.50 
8.20 


6.50 
6.50 
25.16 
44.50 
7.20 


6.00 
6.00 
13.82 
28.60 
19.00 


20.20 
19.00 
8.20 
7.00 
7.00 


29.40 
49.20 
8.20 
6.50 
6.50 


24.00 
43.20 
9.00 
10.20 
9.00 


AS OF 2/ 1/88 


20.05 
36.05 
7.88 
7.25 
7.25 


5.18 
4.18 
4.18 
5.18 
4.18 


4.18 
5.18 
4.18 
4.18 
12.57 


11.81 
11.81 
21.79 
39.68 

6.01 


5.01 
5.01 
11.54 
23.88 
6.01 


5.01 
5.01 
11.54 
23.88 
6.85 


5.43 
5.43 
21.01 
37.16 
6.85 


5.43 
5.43 
21.01 
37.16 
6.01 


5.01 
5.01 
11.54 
23.88 
15.87 


16.87 
15.87 
6.85 
5.85 
5.85 


24.55 
41.05 
6.85 
5.45 
5.45 


20.05 
36.05 
7.50 
8.50 
7.50 


CO ee ee ee ee 


PART NUMBER 


PAL20L8BCJSSTD 
PAL20L8BCNLSTD 
PAL20L8BCNSSTD 
PAL20L8BMJS883B 
PAL20L8BML883B 


PAL20R4-12CFNSTD 
PAL20R4-12CJSSTD 
PAL20R4-12CNSSTD 
PAL20R4A2CJSSTD 

PAL20R4A2CNLSTD 


PAL20R4A2CNSSTD 
PAL20R4A2MJS883B 
PAL20R4A2ML883B 
PAL20R4ACJSSTD 
PAL20R4ACNLSTD 


PAL20R4ACNSSTD 
PAL20R4AMJS883B 
PAL20R4AML883B 
PAL20R4B2CFNSTD 
PAL20R4B2CJSSTD 


PAL20R4B2CNSSTD 
PAL20R4BCJSSTD 
PAL20R4BCNLSTD 
PAL20R4BCNSSTD 
PAL20R4BMJS883B 


PAL20R4BML883B 
PAL20R6-12CFNSTD 
PAL20R6-12CJSSTD 
PAL20R6-12CNSSTD 
PAL20R6A2CJSSTD 


PAL20R6A2CNLSTD 
PAL20R6A2CNSSTD 
PAL20R6A2MJS883B 
PAL20R6A2ML883B 
PAL20R6ACJSSTD 


PAL20R6ACNLSTD 
PAL20R6ACNSSTD 
PAL20R6AMJS883B 
PAL20R6AML883B 
PAL20R6B2CFNSTD 


PAL20R6B2CJSSTD 
PAL20R6B2CNSSTD 
PAL20R6BCJSSTD 
PAL20R6BCNLSTD 
PAL20R6BCNSSTD 


PAL20R6BMJS883B 
PAL20R6BML883B 
PAL20R8-12CFNSTD 
PAL20R8-12CJSSTD 
PAL20R8-12CNSSTD 


PAL20R8A2CJSSTD 
PAL20R8A2CNLSTD 
PAL20R8A2CNSSTD 
PAL20R8A2MJS883B 
PAL20R8A2ML883B 


PAL20R8ACJSSTD 
PAL20R8ACNLSTD 
PAL20R8ACNSSTD 
PAL2ZOR8AMJS883B 
PAL2OR8AML883B 


DESCRIPTION 


20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
20 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 


20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 


20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 


20 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG 


20 INP, 8 OUT (4 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 


20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 


20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG 


20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (6 REG.) PROG 
20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. 


20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 
20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. 


LOGIC 

LOGIC 

LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 

LOGIC 

LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 


. LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 
. LOGIC 


. LOGIC 
. LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 
LOGIC 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


AS OF 2/ 1/88 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


DESCRIPTION 


PART NUMBER 


PAL20R8B2CFNSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 11.25 9.00 7.50 
PAL20R8B2CJSSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 12.75 10.20 8.50 
PAL20R8B2CNSSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 11.25 9.00 7.50 
PAL20R8BCJSSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. LOGIC 12.75 10.20 8.50 
PAL20R8BCNLSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. LOGIC 11.25 9.00 7.50 
PAL20R8BCNSSTD 20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. LOGIC 11.25 9.00 7.50 
PAL20R8BMJS883B 20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. LOGIC 33.15 26.50 22.15 
PAL20R8BML883B 20 INP, 8 OUT (8 REG.) PROG. LOGIC 64.80 51.85 43.30 
PAL20RA1020CFNSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 23.46 18.71 15.59 
PAL20RA1020CJSSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 28.12 22.43 18.69 
PAL20RA1020CNSSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 23.46 18.71 15.59 
PAL20RA10CJSSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 17.41 13.89 11.57 
PAL20RA10CNLSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 14.06 11.21 9.35 
PAL20RA10CNSSTD 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 14.06 11.21 9.35 
PAL20RA10MJS883B 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 61.88 49.50 41.33 
PAL20RA10ML883B 20 INP, 10 OUT REG. ASYN. PROG. LOGIC 143.15 114.52 95.62 
PAL20RS10CJSSTD 20 INP, 10 OUT (10 REG) PROG.LOGIC W/PTS 20.10 16.03 13.36 
PAL20RS10CNLSTD 20 INP, 10 OUT (10 REG) PROG.LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS10CNSSTD 20 INP, 10 OUT (10 REG) PROG.LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS10MJS883B 20 INP, 10 OUT (10 REG) PROG.LOGIC W/PTS 61.88 49.50 41.33 
PAL20RS10ML883B 20 INP, 10 OUT (10 REG) PROG.LOGIC W/PTS 143.15 114.52 95.62 
PAL20RS4CJSSTD 20 INP, 10 OUT (4 REG) PROG. LOGIC W/PTS 20.10 16.03 13.36 
PAL20RS4CNLSTD 20 INP, 10 OUT (4 REG) PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS4CNSSTD 20 INP, 10 OUT (4 REG) PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS4MJS883B 20 INP, 10 OUT (4 REG) PROG. LOGIC W/PTS 61.88 49.50 41.33 
PAL20RS4ML883B 20 INP, 10 OUT (4 REG) PROG. LOGIC W/PTS 143.15 114.52 95.62 
PAL20RS8CJSSTD 20 INP, 10 OUT (8 REG) PROG. LOGIC W/PTS 20.10 16.03 13.36 
PAL20RS8CNLSTD 20 INP, 10 OUT (8 REG) PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS8CNSSTD 20 INP, 10 OUT (8 REG) PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20RS8MJS883B 20 INP, 10 OUT (8 REG) PROG. LOGIC W/PTS 61.88 49.50 41.33 
PAL20RS8ML883B 20 INP, 10 OUT (8 REG) PROG. LOGIC W/PTS 143.15 114.52 95.62 
PAL20S10CJSSTD 20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC W/PTS 20.10 16.03 13.36 
PAL20S10CNLSTD 20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20S10CNSSTD 20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC W/PTS 16.75 13.36 11.13 
PAL20S10MJS883B 20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC W/PTS 61.88 49.50 41.33 
PAL20S10ML883B 20 INP, 10 OUT PROG. LOGIC W/PTS 143.15 114.52 95.62 
PAL20X10ACJSSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL20X10ACNLSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X10ACNSSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X10AMJS883B 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 31.45 25.16 21.01 
PAL20X10AML883B 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 55.63 44.50 37.16 
PAL20X10CJSSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL20X10CNLSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X10CNSSTD 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X10MJS883B 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 31.45 25.16 21.01 
PAL20X10ML883B 20 INP, 10 OUT, 10 XOR PROG. LOGIC 55.63 44.50 37.16 
PAL20X4ACJSSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL20X4ACNLSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X4ACNSSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X4AMJS883B 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 31.45 25.16 21.01 
PAL20X4AML883B 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 55.63 44.50 37.16 
PAL20X4CJSSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL20X4CNLSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X4CNSSTD 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X4MJS883B 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 31.45 25.16 21.01 
PAL20X4ML883B 20 INP, 10 OUT, 4 XOR PROG. LOGIC 55.63 44.50 37.16 
PAL20X8ACJSSTD 20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 10.25 8.20 6.85 
PAL20X8ACNLSTD 20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL2OX8ACNSSTD 20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 8.13 6.50 5.43 
PAL20X8AMJS883B 20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 31.45 25.16 21.01 
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PART NUMBER 


PAL20X8AML883B 
PAL20X8CJSSTD 
PAL20X8CNLSTD 
PAL20X8CNSSTD 
PAL20X8MJS883B 


PAL20X8ML883B 
PAL22RX8ACFNSTD 
PAL22RX8ACJSSTD 
PAL22RX8ACNSSTD 
PAL32R16CJSTD 


PAL32R16CNLSTD 
PAL32R16CNSTD 
PAL32VX10ACJSSTD 
PAL32VX10CJSSTD 
PAL6L16ACJSSTD 


PAL6L1I6ACNLSTD 
PAL6L16ACNSSTD 
PAL8L14ACJSSTD 
PAL8L14ACNLSTD 
PAL8L14ACNSSTD 


PAL8L14AMJS883B 
PAL8L14AML883B 
PALCi6L8Q25CNSTD 
PALC16L8Q25CQSTD 
PALC16R4Q25CNSTD 


PALC16R4Q25CQSTD 
PALC16R6Q25CNSTD 
PALC16R6Q25CQSTD 
PALC16R8Q25CNSTD 
PALC16R8Q25CQSTD 


PALC20L8Z35CNSSTD 
PALC20L8Z35CQSSTD 
PALC20L8Z40INSSTD 
PALC20L8Z40IQSSTD 
PALC20L8Z45CNSSTD 


PALC20L8Z45CQSSTD 
PALC20L8Z50INSSTD 
PALC20L8Z50IQSSTD 
PALC20R4Z35CNSSTD 
PALC20R4Z35CQSSTD 


PALC20R4Z40INSSTD 
PALC20R4Z40IQSSTD 
PALC20R4Z45CNSSTD 
PALC20R4Z45CQSSTD 
PALC20R4Z50INSSTD 


PALC20R4Z50IQSSTD 
PALC20R6Z35CNSSTD 
PALC20R6Z35CQSSTD 
PALC20R6Z40INSSTD 
PALC20R6Z40IQSSTD 


PALC20R6Z45CNSSTD 
PALC20R6Z45CQSSTD 
PALC20R6Z50INSSTD 
PALC20R6Z50IQSSTD 
PALC20R8Z35CNSSTD 


PALC20R8Z35CQSSTD 
PALC20R8Z40INSSTD 
PALC20R8Z40IQSSTD 
PALC20R8Z45CNSSTD 
PALC20R8Z45CQSSTD 


AS OF 2/ 1/88 


MONOLITHIC MEMORIES 


DESCRIPTION 


20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 
20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 


20 INP, 10 OUT, 8 XOR PROG. LOGIC 

24 PIN SUPERSET W/PROG. FLIP-FLOPS 
24 PIN SUPERSET W/PROG. FLIP-FLOPS 
24 PIN SUPERSET W/PROG. FLIP-FLOPS 
1500 GATE, 32 INP, 16 OUT PROG. LOGIC 


1500 GATE, 32 INP, 16 OUT PROG. LOGIC 
1500 GATE, 32 INP, 16 OUT PROG. LOGIC 

HI SPD 24 PIN VARIED PRODUCT TERM X-OR 
24 PIN VARIED PRODUCT TERM X-OR 

6 INP, 16 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 


6 INP, 16 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 
6 INP, 16 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 
8 INP, 14 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 
8 INP, 14 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 
8 INP, 14 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 


8 INP, 14 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 

8 INP, 14 OUT PROG. LOGIC (DECODER) 
CMOS-16 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. LOGIC 


CMOS-16 INP, 8 OUT (4 REG) PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT (6 REG) PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 
CMOS-16 INP, 8 OUT (8 REG) PROG. LOGIC 


CMOS-20 INP, 8 OUT ZERO POWER PROG. LOGI 
CMOS-20 INP, 8 OUT ZERO POWER PROG. LOGI 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT ZERO POWER PROG. LOGI 


CMOS-20 INP, 8 OUT ZERO POWER PROG. LOGI 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT (4 REG) ZERO POWER PR 
CMOS-20 INP, 8 OUT (4 REG) ZERO POWER PR 


CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT (4 REG) ZERO POWER PR 
CMOS-20 INP, 8 OUT (4 REG) ZERO POWER PR 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 


CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT (6 REG) ZERO POWER PR 
CMOS-20 INP, 8 OUT (6 REG) ZERO POWER PR 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 


CMOS-20 INP, 8 OUT (6 REG) ZERO POWER PR 
CMOS-20 INP, 8 OUT (6 REG) ZERO POWER PR 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT (8 REG) ZERO POWER PR 


CMOS-20 INP, 8 OUT (8 REG) ZERO POWER PR 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-20 INP, 8 OUT (8 REG) ZERO POWER PR 
CMOS-20 INP, 8 OUT (8 REG) ZERO POWER PR 


INC. OEM PRICE LIST 


44.50 
8.20 
6.50 
6.50 

25.16 


44.50 
8.00 
9.00 
8.00 

42.60 


40.08 
40.08 
23.88 
16.82 

7.20 


6.00 
6.00 
7.20 
6.00 
6.00 


13.82 
28.60 
6.60 
8.33 
6.60 


8.33 
6.60 
8.33 
6.60 
8.33 


15.90 
19.35 
17.24 
23.15 
11.80 


14.02 
13.77 
17.58 
15.90 
19.35 


17.24 
23.15 
11.80 
14.02 
13.77 


17.58 
15.90 
19.35 
17.24 
23.15 


11.80 
14.02 
13.77 
17.58 
15.90 


19.35 
17.24 
23.15 
11.80 
14.02 


37.16 
6.85 
§.43 
5.43 

21.01 


37.16 
6.68 
7.52 
6.68 

35.50 


33.40 
33.40 
19.90 
14.02 

6.01 


5.01 
5.01 
6.01 
5.01 
5.01 


11.54 
23.88 
5.51 
7.27 
5.51 


7.27 
5.51 
7.27 
5.51 
7.27 


13.28 
16.83 
14.99 
20.14 

9.85 


12.14 
11.98 
15.29 
13.28 
16.83 


14.99 
20.14 

9.85 
12.14 
11.98 


15.29 
13.28 
16.83 
14.99 
20.14 


9.85 
12.14 
11.98 
15.29 
13.28 


16.83 
14.99 
20.14 

9.85 
12.14 


PART NUMBER 


PALC20R8Z50INSSTD 
PALC20R8Z50IQSSTD 
PALC22V10H25CNSSTD 
PALC22V10H25CQSSTD 
PALC22V10H35CNSSTD 


PALC22V10H35CQSSTD 
PLE10P4CNLSTD 
PLE10P4CNSTD 
PLE10P8CNLSTD 
PLE10P8CNSSTD 


PLE10P8CNSTD 
PLE10R8CNLSTD 
PLE10R8CNSSTD 
PLE11P4CNLSTD 
PLE11P4CNSTD 


PLE11P8CNLSTD 
PLE11P8CNSSTD 
PLE11P8CNSTD 
PLE11RA8CNLSTD 
PLE11RA8CNSSTD 


PLE11RS8CNLSTD 
PLE11RS8CNSSTD 
PLE12P4CNLSTD 
PLE12P4CNSTD 
PLE12P8CNLSTD 


PLE12P8CNSTD 

PLE5P16CJSSTD 
PLESP16CNLSTD 
PLES5P16CNSSTD 
PLESP8ACNLSTD 


PLESP8ACNSTD 
PLES5P8CNLSTD 
PLESP8CNSTD 
PLE6P16CJSSTD 
PLE6P16CNLSTD 


PLE6P16CNSSTD 
PLE8P4CNLSTD 
PLE8P4CNSTD 
PLE8P8CNLSTD 
PLE8P8CNSTD 


PLEO9P4CNLSTD 
PLE9P4CNSTD 
-PLEO9P8CNLSTD 
PLESP8CNSTD 
PLESR8CNLSTD 


PLEOSRS8CNSSTD 
PMS14R21ACJSSTD 
PMS14R21CJSSTD 
SN54LS461AJS883B 
SN54LS461AL883B 


SN54LS469AJS883B 
SN54LS469AL883B 
SN54LS491AJS883B 
SN54LS491AL883B 
SN54LS546JS883B 


SN54LS546L883B 
SN54LS547JS883B 
SN54LS547L883B 
SN54LS548JS883B 
SN54LS548L883B 
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MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


DESCRIPTION 


CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS IND. RANGE-20 INP 8 OUT ZERO POWER 
CMOS-24 PIN VARIED TERM PROG. LOGIC 
CMOS-24 PIN VARIED TERM PROG. LOGIC 
CMOS-24 PIN VARIED TERM PROG. LOGIC 


CMOS-24 PIN VARIED TERM PROG. LOGIC 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 

1K X 8 BIT TS PROM, ENHANCED 

1K X 8 BIT TS PROM, ENHANCED 


1K X 8 BIT TS PROM, ENHANCED 

PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 


PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 


PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 


PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
16 BIT WIDE PLE 
16 BIT WIDE PLE 
16 BIT WIDE PLE 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 


PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
6 INPUT, 16 OUTPUT PLE 
6 INPUT, 16 OUTPUT PLE 


6 INPUT, 16 OUTPUT PLE 

512 X 4 BIT TS PROM, ENHANCED 
512 X 4 BIT TS PROM, ENHANCED 
256 X 8 BIT PROM TS, ENHANCED 
256 X 8 BIT PROM TS, ENHANCED 


512 X 4 BIT TS PROM, ENHANCED 
512 X 4 BIT TS PROM, ENHANCED 
512 X 8 BIT TS PROM, ENHANCED 
512 X 8 BIT TS PROM, ENHANCED 
PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 


PROGRAMMABLE LOGIC ELEMENT 
PROG. SEQUENCER, 128 STATES, 25 MHz 
PROG. SEQUENCER, 128 STATES, 20 MHz 
OCTAL COUNTER, ENHANCED 

OCTAL COUNTER, ENHANCED 


8 - BIT UP/DOWN COUNTER, ENHANCED 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER, ENHANCED 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER, ENHANCED 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER, ENHANCED 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 


8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 
8-BIT BUS LATCH TRANSCIVER 

8-BIT BUS LATCH TRANSCIVER 

8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 
8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 


13.77 
17.58 
17.90 
21.41 
13.90 


16.19 
4.60 
4.60 
8.00 
8.00 


8.00 
15.50 
15.50 

7.50 

7.50 


14.00 
14.00 
14.00 
19.50 
19.50 


19.50 
19.50 
20.00 
20.00 
25.38 


25.38 
5.83 
5.20 
5.20 
2.70 


2.70 
1.80 
1.80 
6.84 
6.21 


6.21 
2.40 
2.40 
4.40 
4.40 


3.70 
3.70 
5.40 
5.40 
11.30 


11.30 
31.25 
24.31 
25.16 
44.50 


25.16 
44.50 
25.16 
44.50 
10.40 


18.70 
10.40 
18.70 
10.40 
18.70 


AS OF 2/ 1/88 


11.98 
15.29 
14.95 
18.43 


11.61 


13.89 
3.84 
3.84 
6.68 
6.68 


6.68 
12.94 
12.94 

6.26 

6.26 


11.69 
11.69 
11.69 
16.28 
16.28 


16.28 
16.28 
16.70 
16.70 
21.75 


21.75 
4.86 
4.34 
4.34 
2.25 


2.25 
1.50 
1.50 
5.70 
5.18 


5.18 
2.00 
2.00 
3.67 
3.67 


3.09 
3.09 
4.51 
4.51 
9.44 


9.44 
26.25 
20.42 
21.01 
37.16 


21.01 
37.16 
21.01 
37.16 

8.68 


15.61 
8.68 
15.61 
8.68 
15.61 


PART NUMBER 


SN54LS549JS883B 
SN54LS549L883B 
SN54LS566JS883B 
SN54LS566L883B 
SN54LS567JS883B 


SN54LS567L883B 
SN54LS646JS883B 
SN54LS646L883B 
SN54LS647JS883B 
SN54LS647L883B 


SN54LS648JS883B 
SN54LS648L883B 
SN54LS649JS883B 
SN54LS649L883B 
SN54LS651JS883B 


SN54LS651L883B 
SN54LS652JS883B 
SN54LS652L883B 
SN54LS653JS883B 
SN54LS653L883B 


SN54LS654JS883B 
SN54LS654L883B 
SN54LS793J883B 
SN54LS793L883B 
SN54LS794J883B 


SN54LS794L883B 
SN74LS461AJSSTD 
SN74LS461ANLSTD 
SN74LS461ANSSTD 
SN74LS461JSSTD 


SN74LS461NSSTD 
SN74LS469AJSSTD 
SN74LS469ANLSTD 
SN74LS469ANSSTD 
SN74LS469JSSTD 


SN74LS469NLSTD 
SN74LS469NSSTD 
SN74LS491AJSSTD 
SN74LS491ANLSTD 
SN74LS491ANSSTD 


SN74LS491JSSTD 
SN74LS491NLSTD 
SN74LS491NSSTD 
SN74LS546JSSTD 
SN74LS546NLSTD 


SN74LS546NSSTD 
SN74LS546SGSTD 
SN74LS547JSSTD 

SN74LS547NLSTD 
SN74LS547NSSTD 


SN74LS547SGSTD 
SN74LS548JSSTD 
SN74LS548NLSTD 
SN74LS548NSSTD 
SN74LS548SGSTD 


SN74LS549JSSTD 
SN74LS549NLSTD 
SN74LS549NSSTD 
SN74LS566JSSTD 
SN74LS566NLSTD 


AS OF 2/ 1/88 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


DESCRIPTION 


8 - BIT TWO STAGE PIPELINED LATCH 

8 - BIT TWO STAGE PIPELINED LATCH 

8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 

8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 

8-BIT BUS FRONT-LOADING LATCH TRANSCEIVE 


8-BIT BUS FRONT-LOADING LATCH TRANSCEIVE 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 


FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCHES 


FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 


FRONT LOADING LATCHES 

FRONT LOADING LATCHES 

8 - BIT LATCHES WITH READBACK 

8 - BIT LATCHES WITH READBACK 

8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 


8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 
8 - BIT COUNTER 
8 - BIT COUNTER 
8 - BIT COUNTER 
OCTAL COUNTER 


OCTAL COUNTER 

8 - BIT UP/DOWN COUNTER 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER 


8 - BIT UP/DOWN COUNTER 
8 - BIT UP/DOWN COUNTER 
10-BIT COUNTER 
10-BIT COUNTER 
10-BIT COUNTER 


10-BIT COUNTER 
10-BIT COUNTER 
10-BIT COUNTER 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 


8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 
8-BIT BUS LATCH TRANSCEIVER 
8-BIT BUS LATCH TRANSCIVER 
8-BIT BUS LATCH TRANSCIVER 


8-BIT BUS LATCH TRANSCEIVER 

8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 
8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 
8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 
8 - BIT TWO-STAGE PIPELINED REGISTER 


8 - BIT TWO STAGE PIPELINED LATCH 
8 - BIT TWO STAGE PIPELINED LATCH 
8 - BIT TWO STAGE PIPELINED LATCH 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 
8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 


10.40 
18.70 
10.40 
18.70 
10.40 


18.70 
10.40 
18.70 
10.40 
18.70 


10.40 
18.70 
10.40 
18.70 
10.40 


18.70 
10.40 
18.70 
10.40 
18.70 


10.40 
18.70 
10.30 
22.20 
10.30 


22.20 
7.06 
6.42 
5.52 
7.40 


- 4.60 
7.06 
6.42 
§.52 
7.40 


5.50 
4.60 
7.50 
6.86 
5.96 


7.40. 


5.50 
4.60 
5.48 
§.22 


4.28 
5.22 
5.48 
§.22 
4.28 


5.22 
5.06 
4.70 
3.86 
5.22 


5.06 
4.70 
3.86 
5.48 
§.22 


8.68 
15.61 
8.68 
15.61 
8.68 


15.61 
8.68 
15.61 
8.68 
15.61 


8.68 
15.61 
8.68 
15.61 
8.68 


15.61 
8.68 
15.61 
8.68 
15.61 


8.68 
15.61 
8.60 
18.54 
8.60 


18.54 
5.90 
5.36 
4.61 
6.18 


3.84 
5.90 
5.36 
4.61 
6.18 


4.59 
3.84 
6.26 
5.73 
4.98 


6.18 
4.59 
3.84 
4.58 
4.36 


3.57 
4.36 
4.58 
4.36 
3.57 


4.36 
4.23 
3.92 
3.22 
4.36 


4.23 
3.92 
3.22 
4.58 
4.36 


37 


PART NUMBER 


SN74LS566NSSTD 
SN74LS567JSSTD 
SN74LS567NLSTD 
SN74LS567NSSTD 
SN74LS646JSSTD 


SN74LS646NLSTD 
SN74LS646NSSTD 
SN74LS646SGSTD 
SN74LS647JSSTD 
SN74LS647NLSTD 


SN74LS647NSSTD 
SN74LS647SGSTD 
SN74LS648JSSTD 
SN74LS648NLSTD 
SN74LS648NSSTD 


SN74LS648SGSTD 
SN74LS649JSSTD 
SN74LS649NLSTD 
SN74LS649NSSTD 
SN74LS649SGSTD 


SN74LS651JSSTD 
SN74LS651NLSTD 
SN74LS651NSSTD 
SN74LS651SGSTD 
SN74LS652JSSTD 


SN74LS652NLSTD 
SN74LS652NSSTD 
SN74LS652SGSTD 
SN74LS653JSSTD 

SN74LS653NLSTD 


SN74LS653NSSTD 
SN74LS653SGSTD 
SN74LS654JSSTD 
SN74LS654NLSTD 
SN74LS654NSSTD 


SN74LS654SGSTD 
SN74LS793JSTD 
SN74LS793NLSTD 
SN74LS793NSTD 
SN74LS793SGSTD 


SN74LS794JSTD 
SN74LS794NLSTD 
SN74LS794NSTD 
SN74LS794SGSTD 
SN74S409-2DSTD 


SN74S409-2NSTD 
SN74S409DSTD 
SN74S409NSTD 
SN74S516TSTD 
SN74S557JSTD 


SN74S557NSTD 
SN74S558JSTD 
SN74S558NSTD 
SN74S730JSTD 
SN74S730NLSTD 


SN74S730NSTD 
SN74S734JSTD 
SN74S734NLSTD 
SN74S734NSTD 
SN74S818JSSTD 
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MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


DESCRIPTION 


8-BIT BUS REGISTER TRANSCEIVER 

8-BIT BUS FRONT-LOADING LATCH TRANSCEIVE 
8-BIT BUS FRONT-LOADING LATCH TRANSCEIVE 
8-BIT BUS FRONT-LOADING LATCH TRANSCEIVE 
FRONT LOADING LATCH 


FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 


FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 


FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 
FRONT LOADING LATCH 


FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHE 

FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 


FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 


FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 
FRONT LOADING LATCHES 


FRONT LOADING LATCHES 

8 - BIT LATCHES WITH READBACK 
8 - BIT LATCHES WITH READBACK 
8 - BIT LATCHES WITH READBACK 
8 - BIT LATCHES WITH READBACK 


8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 
8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 
8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 
8 - BIT REGISTERS WITH READBACK 
DYNAMIC RAM CONTROLLER 


DYNAMIC RAM CONTROLLER 
DYNAMIC RAM CONTROLLER 
DYNAMIC RAM CONTROLLER 
16 X 16 MULTIPLIER/DIVIDER 
8X8 MULTIPLIER 


8X8 MULTIPLIER 
8X8 MULTIPLIER 
8X8 MULTIPLIER 
DYNAMIC RAM DRIVER 
DYNAMIC RAM DRIVER 


DYNAMIC RAM DRIVER 
DYNAMIC RAM DRIVER 
DYNAMIC RAM DRIVER 
DYNAMIC RAM DRIVER 
8 - BIT DIAGNOSTIC REGISTER 


4.28 
5.48 
5.22 
4.28 
6.36 


5.58 
5.16 
5.58 
6.36 
5.58 


5.16 
5.58 
6.36 
5.58 
5.16 


5.58 
6.36 
5.58 
5.16 
5.58 


6.36 
5.58 
5.16 
5.58 
6.36 


5.58 
5.16 
5.58 
6.36 
5.58 


5.16 
5.58 
6.36 
5.58 
5.16 


5.58 
4.00 
3.42 
2.80 
3.42 


4.00 
3.42 
2.80 
3.42 
36.80 


30.40 
33.60 
27.20 
54.00 
14.33 


11.83 
14.33 
11.83 
3.60 
3.67 


2.91 
3.60 
3.67 
2.91 
4.90 


3.57 
4.58 
4.36 
3.57 
5.31 


4.66 
4.31 
4.66 
5.31 
4.66 


4.31 
4.66 
5.31 
4.66 
4.31 


4.66 
5.31 
4.66 
4.31 
4.66 


5.31 
4.66 
4.31 
4.66 
5.31 


4.66 
4.31 
4.66 
5.31 
4.66 


4.31 
4.66 
5.31 
4.66 
4.31 


4.66 
3.34 
2.86 
2.34 
2.86 


3.34 
2.86 
2.34 
2.86 
32.20 


26.60 
29.40 
23.80 
45.09 
13.16 


10.87 
13.16 
10.87 
3.19 
3.27 


2.59 
3.19 
3.27 
2.59 
3.99 


AS OF 2/ 1/88 
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i el ae ee ee ee eee, ee ee 


PART NUMBER 


SN74S818NSSTD 
SN74S818SGSTD 
ZH1IOH8ACNHO9999STD 
ZH10H8ACNLHO9999STD 
ZH1I0L8ACNHO9999STD 


ZH10L8ACNLHO9S999STD 
ZH1i2H6ACNHO9999STD 
ZH12H6ACNLHO9999STD 
ZH12L10ACNLHO9999STD 
ZH12L10ACNSHO9999STD 


ZH12L6ACNHO9999STD - 
ZH12L6ACNLHO9999STD 
ZH14H4ACNHO9999STD 
ZH14H4ACNLHO9999STD 
ZH14L4ACNHO9999STD 


ZH14L4ACNLHOS999STD 
ZH14L8ACNLHOS999STD 
ZH14L8ACNSHO9999STD 
ZHi6CIACNHO9S999STD 

ZH16C1ACNLHO9999STD 


ZH16H2ZACNHO9999STD 
ZHiI6H2ZACNLHOS999STD 
ZHi6L2ZACNHO9999STD 
ZH16L2ZACNLHO9999STD 
ZHI6L6ACNLHO9999STD 


ZHI6LEACNSHO9999STD 
ZH1I6L8ACNHO9999STD 
ZH16L8ACNLHO9999STD 
ZH16R4ACNHO9999STD 
ZH1I6R4ACNLHO9999STD 


ZH1I6R6ACNHO9999STD 
ZHI6R6ACNLHO9999STD 
ZHI6R6ACNLHO9999STD 
ZH16R8ACNHO9999STD 
ZH18L4ACNLHO9S999STD 


ZH18L4ACNSHO09999STD 
ZH20C1ACNLHO9999STD 
ZH20C1ACNSHO9999STD 
ZH20L10ACNLHO9999STD 
ZH20L10ACNSHO9999STD 


ZH20L2ACNLHO9999STD 
ZH20L2ACNSHO9999STD 
ZH20L8ACNLHO9999STD 
ZH20L8ACNSHO9999STD 
ZH20R4ACNLHO9999STD 


ZH20R4ACNSHO9999STD 
ZH20R6ACNLHO9999STD 
ZH20R8ACNLHO9999STD 
ZH20R8ACNSHO9999STD 
ZH20R8ACNSHO9999STD 


ZH20RS10ACNLHO9999STD 
ZH20RS10ACNSHO9999STD 
ZH20RS4ACNLHO9999STD 
ZH20RS4ACNSHO9999STD 
ZH20RS8ACNLHO9999STD 


ZH20RS8ACNSHO9999STD 
ZH20S10ACNLHO9999STD 
ZH20S10ACNSHO9999STD 
ZH20X10ACNLHO9999STD 
ZH20X10ACNSHO9999STD 


AS OF 2/ 1/88 


DESCRIPTION 


8 - BIT DIAGNOSTIC REGISTER 
8 - BIT DIAGNOSTIC REGISTER 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN 1 COMPL. OUT ZERO POWER HARD LOGI 
20 PIN 1 COMPL. OUT ZERO POWER HARD LOGI 


20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE HIGH ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN (4 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN (4 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 


20 PIN (6 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN (6 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN (6 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
20 PIN (8 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 


24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN ACTIVE LOW ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN (4 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 


24 PIN (4 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN (6 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN (8 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN (8 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN (8 REG) ZERO POWER HARD LOGIC 


24 PIN (10 REG) ZERO POWER W/PTS 
24 PIN (10 REG) ZERO POWER W/PTS 
24 PIN (4 REG) ZERO POWER W/PTS 
24 PIN (4 REG) ZERO POWER W/PTS 
24 PIN (8 REG) ZERO POWER W/PTS 


24 PIN (8 REG) ZERO POWER W/PTS 
24 PIN ZERO POWER W/PTS 


24 PIN ZERO POWER W/PTS 
24 PIN 10 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN 10 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
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4.04 
4.45 


3.29 
3.62 
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PART NUMBER 


ZH20X4ACNLHOS999STD 
ZH20X4ACNSHO9999STD 
ZH20X8ACNLHO9999STD 
ZH20X8ACNSHO9999STD 
ZHALI6L8CNSTD 


ZHAL16R4CNSTD 
ZHALiI6R6CNSTD 
ZHAL16R8CNSTD 
ZHAL64R32CNLSTD 


MONOLITHIC MEMORIES INC. OEM PRICE LIST 


1 
DESCRIPTION 24 


24 PIN 4 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN 4 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN 8 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
24 PIN 8 X/OR ZERO POWER HARD LOGIC 
16 INP, 8 OUT ACTIVE LOW HARD LOGIC(W/ZE 


16 INP, 8 OUT (4 REG.) HARD LOGIC(W/ZERO 
16 INP, 8 OUT (6 REG.) HARD LOGIC(W/ZERO 
16 INP, 8 OUT (8 REG.) HARD LOGIC(W/ZERO 
64 INP, 32 OUT HARD LOGIC (W/ZERO) 


AS OF 2/ 1/88 
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ADVANCED MICRO DEVICES’ NORTH AMERICAN SALES OFFICES 


ALABAMA, ..0..0ccccsenececeeceenesennes (205) 882-9122 
LEAN, Gs as Cae aves d we eh oat eens (602) 242-4400 
CALIFORNIA, 
CIO CO 6 i 0 eres ee Sak eadeaseee hades (213) 645-1524 
Newport Beach ............... 20s eee (714) 752-6262 
OT LOI gi oie Bivs Sa cie Wade ves eee ee ees (619) 560-7030 
Ot NN iis ead owed Meee nreaon eewese (408) 249-7766 
ON iii. o sc ed ae kh aek oe ndaw pees (408) 727-3270 
WCMMMINHE FUNG ie cece eae ee es (818) 992-4155 
CANADA, Ontario, 
ONIOG ioc acs ioe aes deh vee coeur: (613) 592-0060 
Wii. ere eee reer eee (416) 224-5193 
COIN so citeed teed wees ted vacesaeey (303) 741-2900 
te) | Oa tS a (203) 264-7800 
FLORIDA, 
CHORIWEIOE cece cence neces (813) 530-9971 
Ft Lauderdale ................0e ee eee (305) 776-2001 
WII oc ccc basic xe eserrad en esces (305) 729-0496 
CMIOINIO  .iecivee sce esweoduenenede orks (305) 859-0831 
EOISIA eS icc saee teed ieee Povesaeeens (404) 449-7920 
ILLINOIS, 
MN nics concubine tina daeen ew end (312) 773-4422 
Namerville: cic. cei cece ice eee eeees (312) 505-9517 
INDIANA. cool ehada eee itecdddsavewtes’ (317) 244-7207 


ANG: «ih aacid hans eee oheetaeswiaeeNs (913) 451-3115 
DIAN UA oii sh éct curt eonserkewekegs (301) 796-9310 
MASSACHUSETTS ..cc. ccc c ccs ce ceees (617) 273-3970 
MIME SOTA: n54 sia fh nes oh atudewed casa (612) 938-0001 
A | a (314) 275-4415 
NEW JERSEY 0. cece eee eeeiseeeues (201) 299-0002 
NEW YORK, 
LIVOMOO) caicewk cenit eeaseed ces nae oees (315) 457-5400 
Poughkeepsie .............0 cece eee (914) 471-8180 
WOCKIEIE fic cess taee cael een Moses (516) 364-8020 
NORTH CAROLINA ..........--0 22 eee (919) 847-8471 
ED dens ee nese eek eben ers (614) 891-6455 
COUNNOUS 2 ccciaat cust eed eaxeaen eee es (614) 891-6455 
DOOR ns.0ehetsveve seserteevereadioes (513) 439-0470 
COREION oes cave pidvavtdidesedaecan des (503) 245-0080 
PENNSYLVANIA, 
AMNONIOWN |... eee ance nena (21 2} 398-8006 
Willow Grove ............ cece e eee eee (215) 657-3101 
TEXAS, 
ROG Sok eter Cedararaiwees neue 4 (512) 346-7830 
ARS ir viirravieecuadecktdanpesawsa 214) 934-9099 
POISON 65.54 aes ge arose arerneeeiees (71 3} 785-9001 
WASHINGTON o.50:beceecadeb stages ced (206) 455-3600 
WHI CLINGIN Sid oai cee ee eid ewer sewn des (414) 792-0590 


ADVANCED MICRO DEVICES’ INTERNATIONAL SALES OFFICES 


KOREA, Seoul ............ ; 3 ae rere 82-2-784-7598 
FAX occ ened 82-2-784-8014 
LATIN AMERICA, 
Ft. Lauderdale ........... THe ose (305) 484-8600 
és eee (305) 485-9736 
TLX .. 5109554261 AMDFTL 
NORWAY, 
PUR corr ad neeee tea tide i eee (47) 2 537810 
PAA. ceeenacad (47) 2 591959 
[© ae eer ores, 79079 
SINGAPORE ... ii seceess Tee: wi baduwenes 65-2257544 
PAX ccc eSSaee neds 2246113 
i | ee ee RS55650 MMI RS 
SWEDEN, Stockholm ...... (eee (08) 733 03 50 
AK octane (08) 733 22 85 
Td d tsa eee ene ts 11602 
TAIWAN occas aaa taaea vs p(s eer 886-2-71 22066 
FAX oo eeee's 886-2-7122017 
UNITED KINGDOM, 
Farnborough ............ i; | eee (0252) 517431 
FAX 2.0.2 0us (44252) 521041 
Tek dfvaGhetenens cs 858051 
Manchester area .......... 5 | eer (0925) 828008 
és (0925) 827693 
i (* Seer eee eT eee ee 24 
London area ............ (5 ee eee (04862) 22121 
FAX occas aees (04862) 22179 
Vi: 10s ereiacestee 859103 


NORTH AMERICAN REPRESENTATIVES 


BELGIUM, 
Brux@lles ooo ca ia vid see ee ces bh | ee (02) 771 91 42 
FAX ..... (02) 762 37 12 
; NOS why oak caknats 61028 
FRANCE, 
POs oe crea tw eens TEL .... (01) 49-75-10-10 
FAX .... (01) 49-75-10-13 
(| 5 awe eee ree 263282 
GERMANY, 
Hannover area .............. TEL. savas (05143) 50 55 
FAX ...... (05143) 55 53 
LA sane veer eees 925287 
MONCHON .. 00... ce eeeeeeeee Tele oxeces (089) 41 14-0 
FAX ....... (089) 406490 
ThA cigvesuces cs 523883 
WINGO cucy cy ceewdceseeey 5 2 ae (0711) 62 33 77 
FAX ...... (0711) 625187 
Wie. wikne emeee ne 721882 
HONG KONG, 
KOWIOON ........ 00 e ee eens : | = ee 852-3-695377 
PAM 2 dep neces 1234276 
TLX .. 504260AMDAPHX 
ITALY, Milano ................. i | | eee (02) 3390541 
(02) 3533241 
FAX ....... (02) 3498000 
Tk Kabebanewnn’ 315286 
JAPAN, 
TONG oa x2 choo earededosss aes els 2 ais (03). 345-8241 
FAX o. cicetardieg 3425196 
TLX ... J24064AMDTKOJ 
COOKE 66a cecccaends enews i = eee 06-243-3250 
FAX ....... 06-243-3253 
CALIFORNIA 
PAN c2cequuauiesaneueeeerwaes OEM (408) 988-3400 
DISTI (408) 498-6868 
CANADA 
Calgary, Alberta 
VITEL ELECTRONICS ................ (403) 278-5833 
Kanata, Ontario 
VITEL ELECTRONICS ................ (613) 592-0090 
Mississauga, Ontario 
VITAL ELECTRONICS ...............5. (416) 676-9720 
Quebec 
pie ELECTRONICS ................ (514) 636-5951 
ID 
INTERMOUNTAIN TECH MKGT ........ (208) 888-6071 
INDIANA 
ak MARKETING CORP ............... (317) 253-1668 
lOW. 
LORENZ SALES... oie keene eae en (319) 377-4666 
KANSAS 
LORENZ SALES ............2 220s ee ees (913) 384-6556 


MICHIGAN 

SAI MARKETING CORP ..............- (313) 750-1922 
MISSOURI 

LORENZ SALES ........260-2 2c ee eenes (314) 997-4558 
NEBRASKA 

LORENZ SALES ..................+++. (402) 475-4660 
NEW MEXICO 

THORSON DESERT STATES .......... (505) 293-8555 
NEW YORK 

INVOOMGING. 6 i. cc ce fae b ie cae ieee (315) 437-8343 
OHIO 
Columbus 

DOLFUSS ROOT & CO ...........655: (614) 885-4844 
Dayton 

DOLFUSS ROOT & CO .............5. (513) 433-6776 
Strongsville 

DOLFUSS:-AGOT & CO wn uk ices aes (216) 238-0300 
PENNSYLVANIA 

DOLFUSS ROOT & CO ow. wc sce nae eee (412) 221-4420 
UTAH 

AR MARKETING ...... 6.60 Seager bees (801) 595-0631 


Advanced Micro Devices reserves the right to make changes in its product without notice in order to improve design or performance 
characteristics. The performance characteristics listed in this document are guaranteed by specific tests, guard banding, design and 


other practices common to the industry. For specific testing details, contact your local AMD sales representative. The company 
assumes no responsibility for the use of any circuits described herein. 
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Monolithic Memories Franchised Distributors 


U.S.A. 
Alabama 
HUNTSVILLE 
Marshall Electronics 

GIOUD a4 ese ssie since (205) 881-9235 
Arrow Electronics ........ (205) 837-6955 
Kierulff Electronics ....... (205) 883-6070 
Hamilton/Avnet 

Electronics .....4....0%. (205) 837-7210 
Schweber Electronics .... (205) 895-0480 
Arizona 
CHANDLER 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (602) 231-5100 
PHOENIX 
Kierulff Electronics ....... (602) 437-0750 
Marshall Electronics 

SIOUD os ca ded Tbeas (602) 496-0290 
Schweber Electronics .... (602) 997-4874 
Wyle Labs/EMG ......... (602) 884-7082 
TEMPE 
Anthem Electronics ...... (602) 966-6600 
Arrow Electronics ........ (602) 968-4800 
California 
AGOURA 
CALABASAS 
Wyle Labs/EMG ......... (818) 880-9000 


CANOGA PARK 
Schweber Electronics .... (818) 999-4702 
CHATSWORTH 


Anthem Electronics ...... (818) 700-1000 
Arrow Electronics ........ (818) 701-7500 
Marshall Electronics 

GHOUD oi ese Seba (818) 407-4100 
Kierulff Electronics ....... (818) 407-2500 
COSTA MESA 
Hamilton/Avnet 

EIOCHONICS *. wo on. ee ens (714) 641-4100 
Avnet 

Electronics ............ (714) 754-6111 

(213) 558-2345 

CULVER CITY 
Hamilton Electro Sales ... (213) 558-2000 
CYPRESS 
Kierulff Electronics ....... (714) 220-6566 
EL MONTE 
Marshall Electronics 

OUD co dia ccactecees (818) 459-5500 
EL SEGUNDO 
Wyle Labs/EMG ......... (213) 322-1763 
GARDENA 
Hamilton/Avnet 

Electronics .........05. (213) 217-6700 
Schweber Electronics .... (213) 320-8090 
IRVINE 
Marshall Electronics 

GIOUD .. ccc ids cuca (714) 458-5311 
Anthem Electronics ...... (714) 768-5394 


Schweber Electronics .... (213) 537-4320 


(714) 863-0200 


Wyle Labs/EMG ......... (714) 851-9953 
Wyle Labs/EMG ......... (714) 863-9953 
MILPITAS 
Marshall Electronics 
GIOUD «6 ik nwa Sees es (408) 942-4600 
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ONTARIO 
Hamilton/Avnet .......... (714) 989-9411 
RANCHO CORDOVA 
Wyle Labs/EMG ......... (916) 638-5282 
SACRAMENTO 
Anthem Electronics ...... (916) 922-6800 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (916) 920-3150 
Schweber Electronics .... (916) 929-9732 
SAN DIEGO 
Anthem Electronics ...... (619) 453-4871 
Arrow Electronics ........ (619) 565-4800 
Kierulff Electronics ....... (619) 278-2112 
Marshall Electronics 

GIOUD os od Beadtdec cats (619) 578-9600 
Hamilton/Avnet 

ElOCHONICS ee ce een (619) 571-7500 
Schweber Electronics .... (619) 450-0454 
Wyle Labs/EMG ......... (619) 565-9171 
SAN JOSE 
Anthem Electronics ...... (408) 282-1561 
Kierulff Electronics ....... (408) 971-2600 
Schweber Electronics .... (408) 946-7171 
SANTA CLARA 
Wyle Labs/EMG ......... (408) 727-2500 
SUNNYVALE 
Arrow Electronics ........ (408) 745-6600 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (408) 743-3300 
TUSTIN 
Arrow Electronics ........ (714) 838-5422 
Kierulff Electronics ....... (714) 669-4210 
COLORADO 
AURORA 
ENGLEWOOD 
Anthem Electronics ...... (303) 790-4500 
Kierulff Electronics ....... (303) 790-4444 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (303) 740-1000 
Schweber Electronics .... (303) 799-0258 
THORNTON 
Marshall Electronics 

OUD oii seer ha Peaates (303) 451-8383 
Wyle Labs/EMG ......... (303) 457-9953 
Connecticut 
DANBURY 
Hamilton/Avnet 

Electronics .........:.. (203) 797-2800 
Schweber Electronics .... (203) 748-7080 
MERIDEN 
Lionex Corporation ....... (203) 237-2282 
WALLINGFORD 
Arrow Electronics ........ (203) 265-7741 
Kierulff Electronics ....... (203) 265-1115 
Marshall Electronics 

GIO oi Oi ee ee eaes (203) 265-3822 
FLORIDA 


ALTAMONTE SPRINGS 


Schweber Electronics .... (305) 331-7555 


Kierulff Electronics ....... (305) 682-6923 
DEERFIELD BEACH 
Arrow Electronics ........ (305) 429-8200 


FORT LAUDERDALE 


OUD. in wish eeweins 


Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 


ORLANDO 
Marshall Electronics 


(AOU! 644 owes belie wy 


PALM BAY 


Arrow Electronics ...... 


POMPANO BEACH 


Schweber Electronics .... 


ST. PETERSBURG 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 


WINTER PARK 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 


Georgia 
NORCROSS 


Arrow Electronics ...... 
Kierulff Electronics ..... 


Marshall Electronics 


GROUD occ ees os he oS 


Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 
Schweber Electronics .... 


Illinois 
BENSENVILLE 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 
ELK GROVE VILLAGE 
Schweber Electronics .... 


ITASCA 


Kierulff Electronics ..... 


SCHAUMBURG 


POU i Ss od cee ee 


Indiana 
CARMEL 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 


Group .. 02.04. 0-2 05, 


lowa 
CEDAR RAPIDS 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 
Schweber Electronics .... 


Kansas 
LENEXA 


OUD cc picean rae 


OVERLAND PARK 
Hamilton/Avnet 


Electronics .......... 
Schweber Electronics .... 


(305) 486-4004 
(305) 977-4880 


(305) 971-2900 


(305) 841-1878 
(305) 725-1480 


(305) 977-7511 


(813) 576-3930 


(305) 628-3888 


(404) 449-8252 
(404) 447-5252 


(404) 923-5750 


(404) 447-7500 
(404) 449-9170 


(312) 860-7780 
(312) 364-3750 
(312) 250-0500 
(312) 397-3440 


(312) 490-0155 


(317) 844-9333 


(317) 243-9353 


(317) 297-0483 


(319) 362-4757 
(319) 373-1417 


(913) 541-9542 


(913) 492-3121 


(913) 888-8900 
(913) 492-2921 


Kentucky 
LEXINGTON 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 


Maryland 
COLUMBIA 
Arrow Electronics ........ 
LION oi ba i Ga eR es 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
GAITHERSBURG 
Marshall Electronics 
los a 
Schweber Electronics .... 
LINTHICUM 
Kierulff Electronics ....... 


Massachusetts 

BEDFORD 

Schweber Electronics .... 

BILLERICA 

Kierulff Electronics ....... 

PEABODY 

Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 

WILMINGTON 

Lionex Corporation ....... 

Marshall Electronics 
CHOU. fcateoniet aad us 

WOBURN 

Arrow Electronics ........ 

Michigan 

ANN ARBOR 

Arrow Electronics ........ 

GRAND RAPIDS 

Arrow Electronics ........ 

Hamilton/Avnet i 
Electronics ............ 

LIVONIA 

Marshall Electronics 
GHOUD ie vag teens on 4a: 

Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 

Schweber Electronics .... 


Minnesota 
EDINA 
Arrow Electronics ........ 
Kierulff Electronics ....... 
Schweber Electronics .... 
MINNETONKA 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
PLYMOUTH 
Marshall Electronics 
OUD 0G ro a betes 


Missouri 

EARTH CITY 

Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 

Schweber Electronics .... 

ST. LOUIS 


Arrow Electronics ........ 


Kierulff Electronics ....... 
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(606) 259-1475 


(301) 995-0003 
(301) 995-6640 


(301) 995-3500 


(301) 840-9450 
(301) 840-5900 


(301) 840-1155 


(617) 275-5100 


(617) 667-8331 


(617) 532-3701 
(617) 657-5170 
(617) 658-0810 


(617) 933-8130 


(313) 971-8220 
(616) 243-0912 


(616) 243-8805 


(313) 525-5850 


(313) 522-4700 
(313) 525-8100 


(612) 830-1800 
(612) 941-7500 
(612) 941-5280 


(612) 932-0600 


(612) 559-2211 


(314) 344-1200 
(314) 739-0526 


(314) 567-6888 
(314) 997-4956 


New Hampshire 
MANCHESTER 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 
Schweber Electronics .... 


New Jersey 
CHERRY HILL 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 
FAIRFIELD 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 
Schweber Electronics .... 
Kierulff Electronics ....... 
LIONEX .... ee eee 


OUD cavbegenBesautas 
MT. LAUREL 
Kierulff Electronics ....... 
Marshall Electronics 
ClOUD 4469 creeks 
MARLTON 
Arrow Electronics ........ 


New Mexico 
ALBUQUERQUE 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 


New York 
JOHNSON CITY 
Marshall Electronics 
OUD eit Soke ese noas 
HAUPPAUGE 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
LIOMNEX .. 0 pe eee eee 
Marshall Electronics 
GIGUO: a S eete ween e ow es 
MELVILLE 
Arrow Electronics ........ 
ROCHESTER 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
Marshall Electronics 
OUD: a3 ida shag 
Schweber Electronics .... 
SYRACUSE 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
WESTBURY 
Schweber Electronics .... 


North Carolina 
RALEIGH 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
Kierulff Electronics ....... 
Marshall Electronics 
GIOUD a. nadices Vigewes 
Schweber Electronics .... 


(603) 668-6968 


(603) 624-9400 
(603) 625-2250 


(609) 424-0100 
(201) 575-5300 
(201) 575-3390 
(201) 227-7880 
(201) 575-6750 
(201) 227-7960 
(201) 882-0320 
(609) 235-1618 
(609) 234-9100 


(609) 596-8000 


(505) 243-4566 


(505) 765-1500 


(607) 798-1611 
(516) 231-1000 


(516) 231-9800 
(516) 273-1660 


(516) 273-2424 
(516) 694-6800 
(716) 427-0300 
(716) 475-9130 
(716) 235-7620 
(716) 424-2222 
(315) 437-2642 


(516) 334-7474 


(919) 876-3132 


(919) 878-0819 
(919) 872-8410 


(919) 878-9882 
(919) 876-0000 


Ohio 
BEACHWOOD 
Schweber Electronics .... 
CENTERVILLE 
Arrow Electronics ........ 
CLEVELAND 
Kierulff Electronics ....... 
DAYTON 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
Marshall Electronics 
CMOUD 6 14ue cadences 
Kierulff Electronics ....... 
Schweber Electronics .... 
SOLON 
Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
Marshall Electronics 
VOU. cise sceseesicass 
WESTERVILLE 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 


Oklahoma 

TULSA 

Arrow Electronics ........ 
Hamilton/Avnet 


Electronics :.......46.... ( 


Kierulff Electronics ....... 
Schweber Electronics .... 


Oregon 
BEAVERTON 
Almac Electronics ........ 
Marshall Electronics 
CIOUG: «aes dquo eee tex 
HILLSBORO 
Wyle Labs/EMG ......... 
LAKE OSWEGO 
Anthem Electronics ...... 
Hamilton/Avnet 
Electronics ............ 
TIGARD 
Arrow Electronics ........ 


Pennsylvania 

HORSHAM 

Lionex Corporation ....... 
Schweber Electronics .... 
MONROEVILLE 

Arrow Electronics ........ 
PITTSBURGH 
Hamilton/Avnet 


Electronics ............ 
Schweber Electronics .... 


Texas 
AUSTIN 
Arrow Electronics ........ 
Hall-Mark Electronics ..... 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ 
Kierulff Electronics ....... 
Marshall Electronics ...... 
Schweber Electronics .... 
Wyle Labs/EMG ......... 


(216) 464-2970 
(513) 435-5563 


(216) 831-5222 


(513) 439-6700 
(513) 236-8088 
(513) 439-0045 
(513) 439-1800 
(216) 248-3990 
(216) 349-5100 


(216) 248-1788 


(614) 882-7004 


(918) 665-7700 


(918) 252-7537 
(918) 622-8000 


(503) 629-8090 
(503) 644-5050 
(503) 640-6000 
(503) 643-1114 
(503) 635-8831 


(503) 684-1690 


(215) 443-5150 
(215) 441-0600 


(412) 856-7000 


(412) 281-4150 
(412) 782-1600 


(512) 835-4180 
(512) 258-8848 


(512) 837-8911 
(512) 835-2090 
(512) 837-1991 
(512) 339-0088 
(512) 834-9957 
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CARROLLTON 
Arrow Electronics ........ (214) 380-6464 
Marshall Electronics 

I asics Cleave eres (214) 770-0606 
DALLAS 
Hall-Mark Electronics ..... (214) 343-5000 
Hall-Mark Electronics ..... (214) 553-4300 


Schweber Electronics .... (214) 661-5010 
GARLAND 


Kierulff Electronics ....... (214) 840-0110 
HOUSTON 
Arrow Electronics ........ (713) 530-4700 
Hall-Mark Electronics ..... (713) 781-6100 
Kierulff Electronics ....... (713) 530-7030 
Marshall Electronics ...... (713) 895-9200 
Schweber Electronics .... (713) 784-3600 
Wyle Labs/EMG ......... (713) 879-9953 
IRVING 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (214) 550-7755 
RICHARDSON 
Wyle Labs/EMG ......... (214) 235-9953 
STAFFORD 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (713) 240-7733 
Utah 
SALT LAKE CITY 
Kierulff Electronics ....... (801) 973-6913 
Arrow Electronics ........ (801) 972-0404 
Anthem Electronics ...... (801) 973-8555 
Hamilton/Avnet 

Electronics .....:...... (801) 972-2800 
Marshall Electronics ...... (801) 485-1551 
WEST VALLEY CITY 


Wyle Labs/EMG ......... (801) 974-9953 


Washington 
BELLEVUE 
Almac Electronics 

Corporation ........... (206) 643-9992 

' Arrow Electronics ........ (206) 643-4800 

Hamilton/Avnet 

EIOCUONICS mass i uceus (206) 453-5844 
Wyle Labs/EMG ......... (206) 453-8300 
REDMOND 
Anthem Electronics ...... (206) 881-0850 
KENT 
Kierulff Electronics ....... (206) 575-4420 
Wisconsin 
BROOKFIELD 
Arrow Electronics ........ (414) 792-0150 
NEW BERLIN 
Hamilton/Avnet 

Electronics ............ (414) 784-4510 
Schweber Electronics .... (414) 784-9020 
WAUKESHA 
Kierulff Electronics ....... (414) 784-8160 


CANADA 

Alberta 

CALGARY 

Hamilton/Avnet 
Electronics .... 

Zentronics Limited 


British Columbia 

BURBNEY, B.C. 

Hamilton/Avnet 
Electronics .... 


Manitoba 
WINNIPEG 
Zentronics Limited 


Ontario 
BRAMPTON 
Zentronics Limited 
MISSISSAUGA 
Hamilton/Avnet 
Electronics .... 
NEPEAN 
Hamilton/Avnet 
Electronics .... 
Zentronics limited 
Quebec 
MONTREAL 
Arrow Electronics 
ST. LAURENT 
Hamilton/Avnet 
Electronics .... 


are (403) 250-9380 


sue (403) 295-8838 


cceageee (604) 437-6667 


staat (204) 694-1957 


eee (416) 451-9600 


ba eee (416) 677-7432 


gated (613) 226-1700 
ere (613) 226-8840 


Spine (514) 735-5511 


ants (514) 335-1000 


_—— ns 


—— 


Monolithic Memories Overseas Representatives and Distributors 


ARGENTINA 


Electroquimica Delta 
Timoteo Gordillo 72 
1408 Buenos Aires 
Argentina 


Phone: 9-011-641-3193 or 641-0449 


Telex: 21212 AR EDELTA 


AUSTRALIA 


R & D Electronics Pty Ltd. 
4 Florence St. 

Burwood, Vic. 3125 
Phone: 61-3-288-8911 
Telex: AA33288 

FAX: 61-3-288-9168 

R & D Electronics Pty Ltd. 
PO. Box 57 

Crows Nest, NSW 2065 
Phone: 61-2-439-5488 
Telex: AA25468 

FAX: 61-2-438-3481 


AUSTRIA 


ing. E. Steiner 
Hummelgasse 14 
A-1130 Wien 

Phone: 0222/82 74 74-0 
Telex: 135 026 esa 

FAX: 0222/82 74 74 49 


BELGIUM 


D & D Electronics PVBA 
7E Olympiadelaan 93 
2020 Antwerp 

Phone: 03-23-8277934 
Telex: 73121 


BRAZIL 


Itautec Componentes S.A. 
Largo de Arouche No. 24 
9th Andar 

01219 Sao Paulo 

Phone: 55-11-270-5456 
Telex: 11-13097 

FAX: 55-11-278-3043 


DENMARK 


C-88 

Kokkedal Industripark 42A 
DK-2980 Kokkedal-Denmark 
Phone: 2-244888 

Telex: 41198 CEIGTY DK 
FAX: 45-2-244889 


ENGLAND 


Monolithic Memories Ltd. 
Monolithic House 

1 Queens Road 
Farnborough 

Hampshire 

GU14 6DJ 

Phone: (0252) 517431 
Telex: 858051 MONO UK G 
FAX: 44-252-521041 


Analog Devices Ltd. 

Central Avenue 

East Molesey 

Surrey KT8 OSN 

Phone: 9-01 1-44-1-941-0466 
Telex: 929962 ANALOGG 
Analog Devices Ltd. 
Executive House 

South Road 

Harlow 

Essex CM202BX 

Phone: 9-011-44-24-941-8611 
Telex: 817169 


Analog Devices Ltd. 

First Floor Midland House 
New Road, 

Halesowen 

West Midlands B63 3HY 
England 

Phone: 9-01 1-021-501-1166 
Telex: 339572 


Macro Marketing Ltd. 
Burnham Lane 

Slough, Berks SL1 6LN 
England 
Phone: 9-01 1-44-6286-4383 
Telex: 847945 

Microlog Ltd. 

The Cornerstone 

The Broadway 

Woking Surrey GU21 5EZ 
Phone: (04862) 29551 
Telex: 859219 ULOG G 


FINLAND 
Findip-Elektroniikka 
Instrumentarium Elektroniikka 
PO. Box 64 
SF-02631-ESPO0O 
Phone: 358-0-5281 
Telex: 124426 HAVUL SF 
FAX: 358-0-524986 


FRANCE 


¥ionolithic Memories France S.A.R.L. 


8, Rue De L Esterel 

SILIC 463 

94613 Rungis Cedex 
France 

Phone: (33)- 1-46-87 -34-62 
Telex: 202146 

FAX: (33)-1-45-60-57-25 
Aimex 

Zone industrielle d’'Antony 
48 rue de l’'Aubepine 

B.P 102 

92164 Antony Cedex 
Phone: 9-01 1-(33)-1-46-66-21-12 
Telex: 250067F 
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Composants S.A. 

Avenue Gustave Eiffel 

B.P 81 

33605 Pessac Cedex 

Phone: (33) 56-36-40-40 

Telex: 550696F 

FAX: (33) 56-07-64-41 

Datadis S.A. 

10-12 Rue Emile Landrin 

92100 Boulogne 

Phone: 9-011-(33)-1-46-05-60-00 
Telex: 201905F 

Dimel 

Le Marino 

Ave. Claude Farrere 

B.P 1153 

83058 Toulon Cedex 

Phone: (33) 94-41-49-63 

Telex: 490093F 

FAX: (33)1-69-07-05-59 
Generim 

Zone d’Activities de Courtaboeuf 
Avenue de la Baltique 

B.P Box 88 

91943 Les Ulis Cedex 

Phone: (33) 1-69-07-78-78 
Telex: 691700F 

FAX: (33) 1-69-07-05-59 
Generim 
24 Avenue De La Houville Blanche 
B.P. 1-38170 Seyssinet 

Phone: 9-011-33-1-76-49-491449 . 
Telex: 320000 


Jermyn 

Zone Silic 585 

73/79 Rue de Solets 

94663 Rungis Cedex 

Phone: 9-011-(33)-45-60-04-00 
Telex: 260967 F 

FAX: (33)1-45-60-05-46 


GERMANY 


Monolithic Memories, GmbH 
Mauerkircherstrasse 4 
8000 Munchen 80 
Phone: (49)-89-984961 
Telex: 524385 MONO D 
FAX: 89-983162 
Astronic GmbH 
Winzererstr 47D 

8000 Munchen 80 
Phone: 089-30 90 31 
Telex: 5 216 187 astrd 
FAX: 089/3 00 60 01 

Dr. Dohrenberg GmbH 
Bayreuther Strasse 3 
1000 Berlin 30 

Phone: 030/2 1900 70 
Telex: 184 860 
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E2000 AG 
Stahligruberring 12 
8000 Munchen 82 
Phone: 089/4 20 010 
Telex: 522 561 

FAX: 089/42 00 11 29 


E2000AG 

Benzstr. 1 

7016 Gerlingen 

Phone: 07 156/24091 
Telex: 7 245 265 

FAX: 07156-28084 
Nordelektronik GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 6 

2085 Quickborn 

Phone: 04106-7 20 72 
Telex: 214 299 norda 
FAX: 04106/7 48 56 

H. M. Mueller 
Vertriebsges. mbH 
Vereinstr. 17 

‘6600 Wuppertal 1 
Phone: 0202/42 60 16-19 
Telex: 8 59 1 543 mueld 
FAX: 0202/43 75 69 


HONG KONG 

CET Ltd. 

10/F Hua Hsia Bidg. 
64-66 Gloucester Rd. 
Hong Kong 

Phone: 852-5-200922 
Telex: 85148 CET HX 
FAX: 5-285764 


INDIA 
Micro Aids India 


26/1 Venkata Krishna Road 


RA Puram 

Madras 600028 

Phone: 75757 

Telex: 416517 TRUEIN 
Micro Aids International 
501 D Vandell Way 
Campbell, CA 95008 
Phone: (408) 866-7000 
Telex: 499-3462 


IRELAND 

Micro Marketing Ltd. 
Glenageary Office Park 
Glenageary 

County Dublin 

Eire 

Phone: 856325 

Telex: 31584 (MMI El) 


ISRAEL 
Aviv Electronics 


12 Kehilat Venezia 
Tel Aviv 69101 


Phone: 9-011-972-3-494450 


Telex: 33572 MAVIVIL 
FAX: 3-494065 
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ITALY 
Comprel S.PA. 
Viale Fulvio Testio 115 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Milano, Italy 
Phone: 2-6120641 
Telex: 332484 
FAX: 30-2-612-8158 


JAPAN 


Monolithic Memories Japan KK 

Shinju Nomura Shoken Bidg SF 

5-17-9 Shinjuku 

Shinjuku-Ku 

Tokyo 160 

Phone: 81-3-207-3131 

Telex: 232-3390 MMI KK J 

FAX: 81-3-207-3130 
81-3-207-3139 


Ado Electronic Industrial Co., Ltd. 


Bldg. Sasage 7F 

4-6, Soto-Kanda, 2-chome 
Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 101 
Phone: 03-257-1025 

FAX: 038-257-1579 


Comtecs Co., Ltd. 
2-19-7 Higashi-Gotanda 
Shinagawa-Ku 

Tokyo 141 

Phone: (03) 441-7100 
FAX: (03) 441-7185 
Internix Inc. 

Shinjuku Hamada Bldg. 
7-4-7 Nishi-Shinjuku 
Shinjuku-Ku 

Tokyo 160 

Phone: (03) 369-1101 
FAX: (03) 366-8566 


Nihon Denshikizai Co., Ltd. 
Sanyo Bldg. 

15-22 Hiroshiba-Cho 
Suita-Shi 

Osaka 564 

Phone: (06) 385-6707 

FAX: (06) 330-6814 


Synderdyne Inc. 
Ishibashi Bldg. 
1-20-2 Dogenzaka 
Shibuya-Ku 

Tokyo 150 

Phone: (03) 461-9311 
FAX: (03) 461-9854 


K. Tokiwa and Company Incorporated 


Asahi Seimei Building 


1-10 Ohmori Kita, 1-Chome, Ohta-Ku 


Tokyo 143, Japan 
Phone: 03-766-6701 
FAX: 03-766-1300 
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Tokiwa & Company of Osaka 
3-8-13 Emisu 

Naniwa-Ku 

Osaka 556 

Phone: (06) 643-3521 

FAX: (06) 631-6418 


Tokyo Denshi Kagaku-Kizai Co., Ltd. 


Dempa Bldg. 3F 
2-4-4 Soto Kanda 
Chiyoda-Ku 

Tokyo 101- 

Phone: (03) 257-1361 
FAX: (03) 255-1978 


KOREA 
Kortronics Enterprise 
Rm 307, 9-Dong, B-Block 
#604-| Guro-Dong, Guro-GU 
Seoul 
Phone: 635-1043 
Telex: KORTRONK26759 
FAX: 2-6750514 


NETHERLANDS 
Aicom Electronics B.V. 
Postbus 358, 
2900 AJ Capelle 
A. D. Ijssel Holland 
Esse Baan 1 
Phone: 9-01 1-31-10-519533 
Telex: 26160 


NORWAY 
Henaco A/S 
PO. Box 126 Kaldbakken 
Trondheimsveien 436 Ammerud 
Oslo 9 
Phone: 9-01 1-47-2-162110 
Telex: 16716HENACO 


PORTUGAL 
Digicontrole 
Apartado 2-Sabugo 2715 
Pero Pinheiro 
Phone: 35-1-292-3924 
Telex: 62551 STUREPP 


ee 
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Monolithic Memories Overseas Representatives and Distributors 
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SINGAPORE SPAIN SWITZERLAND 
MMI Integrated Circuits Pte. Ltd. Amitron S.A. Industrade AG 
19 Keppel Road 11-06 Avenida De Valladolid, 47A Hertistr. 31 
Jit Poh Building 28008 Madrid CH-8304 Wallisellen-Zurich 
Singapore 0208 Phone: (34) 1-248-58-63 Phone: 01/8 30 50 40 
Phone: 65-2257544 Telex: 45550 AMIT-E Telex: 826 257 
Telex: RS55650 MMI RS Fax: (34) 1-248-79-58 FAX: 01/8 30 75 50 
Fax: 65-2246113 Sagitron TAIWAN 
Dynamar Computer Systems (Pte) Ltd. Castello 25-2-E Sertek International, Inc. 
12 Lorong Bakar Batu #05-11 28001 Madrid 3FL, #135 Chien Kuo N. Road, Sec 2 
Kolam Ayer Industrial Park Phone: 1-402-6085 Taipei, Taiwan R.O.C. 10479 
Singapore 1334 Telex: 43819 Phone: 886-2-501-0055 
Phone: 65-7476188 Fax: (34) 1-275-40-23 Telex: 23756 SERTEK 
Telex: RS26283 DYNAMA SWEDEN | Telex: 13579MSCGP 
Fax: 65-747-2648 Naxab FAX: 2-5012521 
SOUTH AFRICA Box 4115 | 
Promilect Pty Ltd. S 17104 Solna 
PRO. Box 1194 Phone: 08-985140 
Randburg 2125 Telex: 17912 
Phone: 9-011-27-11-886-2410 Fax: 08-7645451 
Telex: 424822 
SOUTH AMERICA 
Key Source 


637 East Arques Avenue 
Sunnyvale, CA 94086 
_ Phone: 408-730-0607 
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ADVANCED 
MICRO 

DEVICES, INC. 
901 Thompson Place 
P.O. Box 3453 
Sunnyvale, 
California 94088 
(408) 732-2400 
TWX 910-339-9280 
TELEX 17-0603 
TOLL FREE 

(800) 538-8450 


09907C-DiIS 
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